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DESCRIPÇAO  DE  INSTRUMENTOS 

o  ELECTROGRAPHO  DE  THOMSON 


O  iiistriiniento  reprosontndd  pelas  figuras  1.''  e  2.*,  registra 
contiiiuanieiite  as  variações  da  electricidade  atmospherica.  Serve 
de  coUector  um  vaso  v,  fig.  i.^,  isolado  e  cheio  de  agua;  são  de- 
nunciadas as  variações  por  uma 
agulha  a,  fig.  2.''  horisontal  sus- 
pensa ;  torna-se  esta  agulha  muito 
sensível  electrisando-a,  e  conser- 
vando-a  sempre  elertrisada;  rc- 
gistram-se  continuamente  os  des- 
vios da  agulha  pelo  methodo  pho- 
tographico,  de  que  temos  dado 
noticia  em  outros  artigos.  Este 
meliiodo  tem  sido  tamhem  ado- 
ptado, no  oljservatorio  do  infante 
D.  Luiz,  para  o  registro  das  va- 
riações das  temperaturas,  das 
pressões,  e  dos  elementos  ma- 
gnéticos. Uma  longa  experiência 

demonstra  que  o  registro  pholographico  é  digno  da  mais  com- 
pleta confiança,  quando  se  empregam,  como  n'este  estabeleci- 
mento, todas  as  necessárias  cautellas  para  evitar  as  interrupções, 
e  para  conseguir  que  as  curvas  se- 
jam perfeitamente  desenhadas  sobre 
o  papel. 

O  vaso  cheio  de  agua  é  grande,  e 
tem  naparle  inferior  um  tubometallico 
a  fig.  2.^  cujo  comprimento  é  appro- 
ximamente  de  um  metid.  Por  um  pe- 
queno tubo  de  vidro  adaptado  na  ex- 
tremidade exterior  do  tubo  metallico, 
e  terminado  em  ponta,  sáe  constante- 
mente um  fio  de  agua,  fig.  1.",  que 
se  electrisa  no  ar,  e  transmitte  a  ele- 
ctricidade atmospherica  ao  vaso. 

A  agulha  é  de  alumínio,  está  sus- 
pensa por  um  fio  de  platina,  dentro 
de  um  tuim  de  vidro,  cujo  compri- 
meiíio  é  de  45  centímetros.  Este 


Fig.  1.» 


F.r- 


tubo  b  funcciona  como  garrafa  de 
Leyde  invertida,  que  recebe,  por  um 
botão  exterior,  d,  convenientemente 
collocado.  a  carga  que  um  electro- 
phoro  facilmente  fornece.  As  fiandei- 
ras /■  servem  para  conhecer  e  regular 
a  carga. 

Por  baixo  da  agulha  existem  dois 
semi-circulos  metallicos  c  e  d ,  per- 
feitamente isolados,  um  dos  quaes 
está  cm  communicação  com  a  terra  T, 
emquanto  o  outro  communica  por 
meio  de  um  fio  de  cobre  A,  com  o 
vaso  cheio  de  agua.  Estando  a  agu- 
lha electrisada  pela  carga  da  gari-afa  de  Leyde,  um  dos  semi-circu- 
los electrisado  pela  atmosphera,  e  outro  pela  terra,  haverá  de  um 
lado  attracção,  e  de  outro  repulsão,  e  desvio  maior  ou  menor. 


para  a  direita  ou  para  a  esquerda,  para  um  lado  ou  para  outro, 
de  uma  linha  media,  excepto  no  caso  em  que  a  atlracção  fòr  igual 
á  repulsão. 

l'elo  exame  dos  movimentos 
da  agulha  saberemos  pois  se 
a  electricidade  do  ar  è  positiva 
ou  n(;gativa,  e  conheceremos, 
comparando  os  desvios,  qual  o 
valor  relativo  das  variações. 

Conservando  no  apparelho  em 
h  alguns  fiagnientos  de  pedra  po- 
mes, humedecida  com  acido  sul- 
fúrico,   manteremos   o   interior 
~      "  "^••^      completamente  sôcco,  como  é 

~\     mister  para  que  se  possa  regular, 
«    e  constantemente  dar  as  indica- 
j\  ções,  que  se  pretendem,  satisfa- 
zendo ao  fim  para  (|iie  é  destinado. 
Não  basta  porém  que  o  observador  possa  obter  estas  indicações 
quando  observa :  é  preciso  que  ellas  fiquem  devidamente  regis- 
tradas. Para  este  fim  está  suspenso,  ao  fio,  e  por  cima  da  agulha. 
Fig.  2."  uni  pequeno  espelho  circular  c,  que 

recebe  um  feixe  de  luz,  e  pela  relle- 
xão  o  dirige  para  um  cylindro,  coberto 
de  papel  photographico.  Se  não  ha 
variações  na  tensão  eléctrica,  o  ponto 
luminoso,  que  apparece  no  papel, 
deixa  como  vestígio  uma  linha  recta, 
(juando  o  cylindro  gira.  Se  ha  varia- 
ções a  linha  é  sinuosa.  O  cylindro  do 
nosso  electrographo  faz  uma  revolu- 
ção completa  em  24  horas. 

Com  o  fim  de  obter  a  linha  da  base, 
como  é  conveniente  para  a  medição 
das  ordenadas  da  curva,  emprega-se 
também  um  espelho,  collocado  fora 
do  instrumento.  Este  espelho  diri- 
gindo, pela  rellexão,  outro  feixe  de 
luz,  para  o  papel  sensível,  deixa  sobre 
elle  uma  linha  recta. 

Para  que  esta  linha  recta  sirva  como 
linha  de  liase,  interrompe-se  a  com- 
nuinicação  dos  dois  semi-circulos  com 
a  terra  e  com  o  vaso,  e  depois  le- 
vam-se  á  coincidência  os  dois  pontos 
luminosos,  solire  o  papel,  movendo 
convenientemente  o  espelho  exte- 
rior. 

N'estas  circumstancias  o  eixo  da 
agulha  está  na  direcção  da  linha  de 
fé.  Desviada  depois,  para  um  lado  ou 
para  outro,  manifesta  o  signal  da 
electricidade  que  sobre  ella  actua,  e  pela  amphtude  do  desvio  re- 
vela a  grandeza  das  variações.  O  nosso  electrographo  está  collo- 


cado na  casa  dos  magnelographos. 
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METEOROLOGIA  MARlimA 

DERROTAS  XO  ATLAXTICO 


Nas  viagens  da  Europa  para  o  S,  ou  mais  propriamente  do  Cabo 
Lizard  ao  Equador,  Maury  aconseliia  seguir  uma  derrota  muito 
Occidental.  O  sábio  americano  funda-se  principalmente :  i .°,  que  o 
vento  é  mais  fresco  em  regiões  mais  occidentaes  do  que  na  proxi- 
midade da  terra:  2.",  que  a  zona  das  calmas  da  linha  é  mais  es- 
treita du  lado  Occidental  que  do  oriental. 

Em  resumo  diz:  «em  regra,  a  melhor  derrota  é  a  que  corta  o 
parallelo  de  40"  N  por  19  ou  ^0"  0;  o  de  35°  por  22°  O,  pouco 
mais  ou  menos;  o  de  30°  entre  24°  e  25°  O,  e  d'aqui  dirigir-se  ao 
Equador  para  o  cortar  entre  28°  e  31  °  0.  Esta  derrota  pode  ser 
mais  ou  menos  variada  segundo  a  estação,  e  em  diversos  casos, 
conforme  as  circumstancias  do  vento  e  tempo :  porém,  não  duvido 
que  esta  derrota  seja  a  mais  rai)ida,  como  o  tempo  mostrará.  É  me- 
nos tempestuosa  do  que  a  derrota  mais  próxima  da  terra,  até  agora 
seguida,  e  os  ventos  serão  mais  firmes. » 

Vejamos  se  convirá  seguir  uma  derrota  tão  Occidental,  logo  no 
principio. 

Quando,  saindo  da  mancha,  se  caminha  para  o  S,  através  dos 
ventos  variáveis  do  O,  deve-se  ter  o  maior  empenho  em  alcançar 
com  brevidade  o  geral  NE.  Ora  isto  conscgue-se  tanto  mais  prom- 
plamente  quanto  mais  oriental  poder  ser  a  derrota. 

Com  eíTeito :  sabe-se  que  pelos  25°  e  30°  O,  é  exactanicnle  onde 
o  geral  su  encontra  mais  ao  S,  isto  é,  onde  o  seu  limite  nirdio  bo- 
real faz  uma  notável  inflexão  para  o  S,  e  que  d'estes  meridianos 
para  E  este  limite  dirige-se  para  o  NE;  isto  em  qualquer  época  do 
anno. 

Em  julho  ou  agosto,  vindo  por  15°  O,  poder-se-ha  encontrar  o 
geral  por  40°  N ;  pelo  meridiano  de  20°,  só  se  alcançará  por  35°  N ; 
e  ainda  mais  a  O,  como  M;iury  aconselha,  talvez  se  encontre  ao  S 
dos  30°  N. 

Ora  este  facto  não  escaparia  por  certo  á  sagacidade  de  Maury,  se 
não  fosse  a  falta  quasi  absoluta  de  dados  na  proximidade  da  Pe- 
nínsula. 

Nas  outras  épocas  do  anuo,  com  quanto  o  limite  médio  boreal 
do  geral  se  encontre  mais  ao  S,  a  sua  direcção  inclinada  para  o 
NE,  do  lado  da  terra,  é  pouco  mais  ou  menos  a  mesma,  e  portanto 
subsiste  a  mesma  rasão  para  atacar  o  geral  por  meridianos  mais 
orientaes. 

Porém,  é  nos  mezes  do  estio  e  priíiciíiios  do  otilono,  que  a 
derrota  oriental  é  mais  vantajosa,  p(jrquanto  não  somente  se  al- 
cança vento  NE  mais  cedo,  como  se  entra  em  regiões  onde  evi- 
dentemente a  sua  força  é  sii[)eiior.  (Veja-se  n.°'  4  a  8  (lf)s  annaes.) 

I'or  outio  lado,  o  circulo  máximo  que  corta  o  cabo  Lisard  e  o 
Equador  em  25°  O,  passa  próximo  do  cabo  l'"inislerra.  jielas  Ca- 
nárias e  a  E  das  ilhas  de  (^abo  Verde;  e  é  evidcnic  (|iic  (|u.inlu 
mais  nos  afastarmos  d'este  rirnilo,  sem  rpie  com  islo  ganhemos 
em  velocidadt!,  mais  piolongamos  a  viagem. 

Hesta-nos  outra  parte  a  considerar,  e  a  mais  imjwrtaiite  jiara  a 
nossa  navegação,  isto  é,  a  derrota  que  se  deve  seguir  |iara  o  S  do 
parallelo  de  30"  N,  e  o  ponto  em  que  se  devo  cortar  o  Eiiuador. 

Maui7  aconselha,  corno  vimos,  na  viagem  do  Lisard  á  linha  de- 


pois de  chegar  ao  parallelo  de  30°  N,  por  24"  ou  25°  O,  aproar  a 
cortar  o  Equador  entre  28°  e  31  °  0. 

É  evidente  que  não  convém  á  nossa  navegação  o  ir  buscar  um 
ponto  tão  Occidental.  O  ponto  que  nos  servirá  sempre  de  balisa 
Occidental  é  a  ilha  da  Madeira,  e  comtudo  já  fica  a  O  do  circulo 
máximo  que  passa  por  Lisboa,  e  por  entre  os  meridianos  de  25° 
e  30°  O  no  Equador. 

Convimos  em  que  durante  os  mezes  do  inverno  e  primavera, 
nos  quaes  a  força  do  vento  vai  crescendo  com  a  longitude,  se  pro- 
cure uma  derrota  mais  occidental,  poisque  o  caminho,  que  se 
acrescenta  afastando-se  do  circulo  máximo,  pode  ser  mais  que 
compensado  com  o  augmento  de  andamento. 

N'esta  época  ha  ainda  outra  rasão  [lara  seguir  derrota  occiden- 
tal; a  zona  das  calmas  do  Equador  é  muito  mais  estreita  a  O,  do 
que  junto  á  cosia  da  Africa,  e  até  algumas  vezes  passa-se  de  um 
a  çutro  geral,  sem  encontrar  calmas,  como  já  temos  notado  alguns 
exemplos. 

Nos  mezes  de  estio  e  princípios  do  outono,  já  não  subsistem  as 
mesmas  circumstancias.  Convém  seguir  derrota  mais  oriental. 
1.",  porque  se  afasta  menos  do  circulo  máximo;  2.°,  porque  o 
vento  NE  sopra  com  menos  força  do  lado  occidental;  3.°,  porque 
a  zona  das  calmas  vai  alargando  para  O,  a  partir  da  costa  de 
Africa;  4.°,  porque  indo  por  meridianos  occidentaes,  ao  sair  da 
zona  das  calmas  entra-se  em  uma  região  intermédia  entre  o  SE 
e  a  monção  SO,  onde  o  vento  é  fraco  e  irregular,  e  não  permitte 
avançar  pai-a  o  S,  e  não  dá  boa  bordada  a  BB. 

Assim:  nos  mezes  do  inverno  e  primavera,  destinando-se  para 
algum  dos  portos  do  Brazil,  não  resta  duvida  qu(!  convém  a  der- 
rota ocridental,  não  tanto  como  a  do  cabo  Lizard  á  linha,  porém 
afastando-se  comiudo  do  circulo  máximo,  que  passa  por  Lisboa  e 
por  27°  O  no  Equador. 

A  derrota  que  pai-ece  ser  mais  iMcional  n'esta  época,  passa  a  E 
da  Madeira,  corta  o  parallelo  de  30"  por  18°  O,  o  de  25°  por 
22°  O,  o  de  20°  por  25°  O,  o  de  15  por  26°  ou  27»,  e  d'aqui  se- 
guir para  o  S  por  estes  meridianos,  com  o  que  se  irá  cortar  o 
/<>//íar/or  por  27°  ou  28°. 

Nos  mezes  do  estio  e  outono,  e  principalmente  em  julho,  agosto 
e  setembro,  pelas  rasões  já  ditas,  convém  seguir  de  perto  o  cir- 
ciil((  máximo.  Passar-se-ha  por  f('ira  das  Canárias,  cortando  o  pa- 
rallelo de  25"  por  20°  0.  o  de  20"  por  22°  O,  o  de  15"  por  22° 
ou  23",  vindo  dVsie  modo  entre  as  ilhas  de  Cabo  Verde  c  a  terra. 
Ao  lai-gar  as  calmas  e  variáveis  do  O  e  NO,  se  entrará  na  região 
da  monção  SO,  na  qual  se  navegará  com  amura  a  EH,  até  (]ue  o 
vento  sopre  do  S,  o  qui-,  em  media  lerá  logar  pelos  4°  ou  G°  N, 
enlic  18"  e  20°  O,  e  então  se  porá  na  outra  amura,  entrando  suc- 
cessiv.imente  em  vento  mais  largo  e  fresco,  cortar-se-ha  o  equador 
entre  25"  e  28"  0. 

Esta  é  a  antiga  derrota,  e  o  maior  mal  estava  em  scguila  em  to- 
das as  épocis  do  anno. 

Em  outro  numero  mosliaremos,  por  comi)arações  numéricas,  a 
vantagem  d'esta  derrota  sobre  a  occidental  n'esta  época  do  anno. 
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POSTOS  METEOROLÓGICOS 

HESIIMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  OUTUBRO  DE  1864 


LOCALIDADES 


Porto. 


DÉCADAS 

E  MEZ 


i.'  Década. 

2.»         » 
3.»  » 

Outubro.  . . 


Guarda. 


1.°  Década  . . 
2.' 
3.' 
Outubro. . . . 


Campo  Maior  . . . 


1.»  Década . 

S.- 
Outubro. . . 


Pressão 

atiiiospliciica  em  millimed 

os 

Mi'dias 

. 

Máxima 

Miniuja 

uiir.!- 

reiíra 

Data 

da 

máxima 

Dia 

Data 

da 

ininima 

Dia 

4 

9  horas 

da 
rnanhil 

Meio  dia 

3  horas 

d,i 
lardc 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

748,88 

748.38 

748..56 

— 

748,67 

733,22 

743,71 

9,31 

10 

730,46 

730,31 

749,89 

— 

750,29 

753,89 

734,17 

21,72 

11 

19 

742,19 

742,13 

741,63 

— 

741,99 

749,63 

733,61 

16,02 

31 

27 

747,01 

746,92 

746,33 

— 

746,82 
672,93 

733,89 

733,61 

22,28 

11 

27 

673,00 

672,90 

672,89 

— 

677,03 

669,39 

7,46 

10 

3 

674,15 

674,18 

673,87 

— 

674,07 

679,31 

661,34 

17,77 

11 

19 

665,43 

663,82 

605,66 

— 

665,64 

673,41 

636,09 

17,32 

31 

27 

670,87 

670,97 

670,81 

— 

670,88 

679,31 

636,09 

23,22 

11 

27 

733,69 

733,23 

— 

733,39 

733,44 

737,82 

730,16 

7,66 

10 

3 

734,84 

734,38 

— 

734,03 

734,42 

738,49 

724,83 

13,64 

H 

19 

727,33 

727,79 

— 

728,17 

727,83 

734,38 

718,00 

16,38 

31 

27 

73-2,02 

731,81 

— 

731,86 

731,90 

738,49 

718,00 

20,49 

11 

27 

Qnanlidade 
de  cliuva     Evajjoiaçãu 


em 
millimetnis 

Total 


63,2 

9,3 

201,5 

274,2 


91,4 
119,2 

235,4 
446,0 


38,4 

17,8 

77,2 

133.4 


em 
millimetios 

Total 


21,42 
33,76 
24,28 
79,46 


33,00 

32,23 

23,23 

108,50 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto. 


1."  Década. 

2  a  „ 

3.= 
Outubro . . . 


Guarda. 


Campo  Maior  . . . 


1."  Década. . . 

2   a  „ 

3." 

Outubro 

1."  Década. . . 

2.= 

3." 

Outubro  .... 


Tèmperatiiia  cm  graus  ceolesimaes 


Medias 


9  horas 

da 
manhã 


17,31 

16,76 
14,19 
16,03 


13,3 

11,1 

8,9 

11,1 


17,14 
16,77 
13,20 
15,70 


Meio  dia 


19,61 

19,35 
15,55 

18,08 


13,9 

11,8 

9,4 

11,7 


20.53 
21,03 
13,32 
18,97 


3  Iioras 

da 
tarde 


20,42 
21,22 
16,26 
19.20 


14,1 

12  2 

9,7 

12,0 


9  lioras 

da 

noile 


16,61 
13,33 
12,83 
15,00 


Máxima 
media 


21,40 
22,36 
17,32 
20,33 


13,3 
13,5 
10,6 
1.3,1 

23,13 
23,06 
17,02 
21.07 


Minima 
media 


15,33 
13,73 
11,42 
13,30 


12,0 

10,3 

8,2 

10,2 


14.23 
11,24 
10,76 
12,08 


Medias 


18,47 
18,13 
14,37 
16,91 


13,6 

11,9 

9,4 

11,6 


17,78 
16,63 
13,46 
15,96 


Máxima 
absoluta 


22,4 
23,0 
19,1 
23,0 


16,8 
13,4 
12,3 
16,8 

23,3 

27.8 
21,0 
27.8 


Minima 
absoluta 


14,2 
10,2 

8,4 
8,4 


11,6 
9,3 
6,6 
6.6 


12,8 
8,0 
7,0 
7,0 


DifTe- 
reriça 


14.8 
10.7 
16,6 


5.2 

5,9 

5,7 

10,2 


12,3 

19,8 
14,0 
20,8 


Data 

da 

máxima 

Dia 


17 
21  e23 

17 


1 

12 

23 

1 


10 
11 
23 
M 


Data 

da 

minima 

Dia 


20 
26 
26 


3,6  e8 
13 
28 
28 


8 

20 
26 

26 


LOCALIDADES 


Porto. 


Guarda 


Campo  Maior. . . 


DÉCADAS 

E  MEZ 


l.'  Década. . . 
2.»         » 
3.» 
Outubro 


1.^  Década. 
2.» 
3.» 
Outubro.  . . 


1."  Década . 

2." 
3." 
Outubro.  . . 


Teusão  do  va|ioi'  aliiios|ilierico 
em  millimetros 


9  horas 

da 
manhã 


12,78 
10,73 
10,77 
11,41 


10,62 
8,92 
8,39 
9,31 


12,33 

9,63 

10,62 

10,86 


Medias 


Meio  dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  horas 

da 
noite 

13,80 

14,39 

— 

11,77 

12,64 

— 

11,20 

11,14 

— 

12,23 

12,78 

— 

10,93 

11,18 

— 

9,23 

9,40 

— 

8,58 

8,63 

— 

9,58 

9,74 

— 

12.39 

— 

11,89 

9,53 

— 

8,97 

10,43 

— 

10,04 

10,78 

— 

10,30 

Medias 


13,66 
11,71 
11,14 
12,14 


10,91 
9,18 
8,34 
9,54 


12,20 

9,38 

10,36 

10,63 


Humidade  relativa, 
estado  de  satiiracão  =  '100 


Medias 


9  horas 

da 
manhã 

Meio  dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  horas 

da 

noite 

87,29 

82,42 

81,82 

— 

76,49 

71,67 

68,31 

— 

89,30 

83,01 

82,95 

— 

84,52 

79,87 

77,93 

— 

93,0 

92,2 

93,0 

— 

90.0 

88,3 

88,0 

— 

97,0 

97,0 

96,0 

— 

93,3 

92,5 

92,3 

— 

84,58 

69,24 

— 

84,31 

67,75 

53,33 

— 

68,33 

93,34 

79,67 

-- 

88.27 

82,62 

67,48 

— 

80,44 

Medias 


83,84 
72,22 
85,75 
80,77 


92,7 
88,8 
96,7 
92.7 

79.44 
63,27 
87,83 
76,85 


Serenidade  do  céu 


9  horas 

da 
manhã 


0,9 
3,3 
0.3 
9  "1 


1,6 
6,8 
1,6 
3,3 


Meio  dia 


Medias 

3  horas 

da 

tarde 


0.7 
6,3 
0,7 
2.6 


1,8 
3,8 
1,6 
3,1 


0,8 
6.0 
0,7 
2,5 


9  horas 

da 

noite 


3,6 

6,5 
2,7 
4,3 


Medias 


2,3 
6,4 
2,0 
3,6 


0,8 
5,9 
0,6 
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RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  OUTUBRO  DE  1864 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Ozone 

Mediai 

Chi 

Numero  de  dias  de 

Numero  de  vezes  de 

va 

Neve 
ou  geada 

cuja  agua 
se  mediu 

Saraiva 

Nevoeiros 

Trov 

ões 

Céu  sereno 

Céu  coberto 

Claros 

l.«  Década... 

4,3 

6 

— 

1 

— 

0 

— 

— 

— 

Porto 

2/ 
3." 

2,6 
4,9 

3 
10 

— 

1 

0 

— 

0 
0 

— 

— 

— 

Outubro 

1.' Década.. . 

4,0 

19 

— 

2 

— 

0 

— 

— 

-- 

10,0 

7 

0 

5 

0 

1 

0 

23 



Guarda 

2." 
3.» 
Outubro 

1.'  Década... 
2.         . 
3.' 

9,5 
10,0 

3 
10 

0 
0 

1 
1 

2 
0 

0 
2 

12 
0 

10 
23 

— 

9,8 

20 

0 

7 

2 

3 

12 

38 

— 

6,0 

7 

0 

0 

0 

2 

0 

4 

3 

Campo  Maior  . . . 

4,9 
7,0 

3 
10 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

8 
1 

6 
17 

1 

0 

Outubro 

6,0 

20 

0 

0 

0 

9 

27 

6 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 

Frequência  dos  ventos  deduzida  de  ires  observações  diárias 

E  MEZ 

N. 
0 

NNE. 

NE. 
1 

E.NE. 

E. 

2 

ESE. 

SE. 
0 

SSE. 

s. 
13 

SSO. 

80. 

2 

uso. 
1 

0. 

:) 

ONU. 

0 

NO. 

2 

NNO. 

0 

Calmas 

1."  Década.. . 

0 

0 

0 

3 

1 

0 

Porto 

2.- 
:í.' 

2 
2 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

13 
2 

0 
0 

() 

1 

1 
1 

4 
10 

1 
1 

0 

4 

0 
0 

(1 

7 

0 

0 

2 
3 

0 
0 

0 
0 

Outubro 

1."  Década. . . 

4 
0 

0 

2 
0 

0 

17 
0 

0 

7 
6 

.") 

29 
11 

3 

6 
2 

i 

10 
2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

1 

0 

0 

3 

Guarda 

2.« 
3.' 

1 
0 

0 
0 

2 
0 

4 
0 

0 

0 
0 

0 
2 

2 
1 

7 
7 

1 

G 

i    1 
3 

1 

6 

1 
3 

0 
3 

0 
2 

0 
0 

2 
0 

1 

Outubro 

i.'  Década . . . 

1 
1 

0 

2 
4 

4 

:í 

8 
0 

0 

8 
li 

6 

23 
3 

9 

6 
2 

8 
2 

6 
0 

3 

2 
1 

0 

1 

3 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

Campo  Maior  . . . 

2.^         .. 
3..         .. 

2 
0 

0 

1) 
0 

4 
0 

1 

0 

0 

1 

3 
0 

1 

'i 

1 

4 

0 
1 

0 
3 

1 

2 
7 

1 

2 

0 
0 

1 
5 

Outubro 

3 

a 

10 

7 

1 

2 

12 

u 

8 

7 

3 

5 

'} 

10 

4 

1 

7 

Posto  meteorológico  do  Porto — Dirigido  pelo  professor  Pedro 
Augu.^^to  Dias.  Está  estabelecido  no  edifício  da  escola  medico-ci- 
rurgica. 

Altitude  da  tina  do  barómetro Hi,8  melros. 

Posto  da  Guarda — Dirigido  pelo  engenheiro  António  Casimiro 
de  Figueiredo,  director  das  obras  publicas  do  dislricto. 
Altitude  da  tina  do  barómetro 082,0  metros. 

Posto  de  Campo  Maior  —  Dirigidn  pelo  dinildr  Aiitonio  Mnria 
Hodi  igues  dos  Santos. 
Altitude  da  tina  do  barómetro 12Siá,í  melios. 


As  lemperatiirns  nirdia>  de  Catiipo  .Maior  s;iii  dcilii/.idas  das 
observadas  ás  í)  dn  maiiliã,  !»  da  noite,  ma.Nimas  e  minimas.  As 
l(in[ifraliiras  medias  do  Porto  e  da  (íiiarda  são  as  semi-sommas 
das  máximas  e  minimas. 

As  medias  da  pressão  almosplieiica,  da  tensão  do  vapor,  da 


humidade  relativa  e  serenidade  do  céu,  bem  cdmn  o  numero  de 
vezes  de  céu  sereno,  céu  coberto  c  claros,  são  os  resultados  das 
Ires  observações  diárias. 
Cada  poslo  é  munido  dos  seguintes  instrumentos: 

Barómetro  de  escala  métrica  da  construcção  de  Adie,  aferido 

pelo  jidilnli)  do  observatório  do  Infante  I).  Lui/.. 
P.sycliioniclro  ili'  Augusto. 

Thermoniftro  de  máxima  do  systema  de  Negretli  c  Zambra. 
Tlicririomftro  de  minima  de  Huliirilonl. 
l  doinclro  de  Rabiiiet. 
Aneiiionicíro  de  Itobinson. 
Vaporimelro. 

(>/o[ioiii('lro  dr  .lame  (de  Séilaii). 
iodos  os  tlieimometros  sfio  de  escala  cnitigiaiia,  i'  rslHo  afe- 
ridos \)d(t  pailrão  do  observatório. 

As  di^diicções  psycbromctricas,  o  as  rcducções  das  alturas  ba- 
romclriras  á  fi-nifieialiirn  O"  da  escala  i'eiiti.tírada,  .'^ão  feitas  em- 
piegaiido  as  nirsmas  tábads,  de  ijiie  o  obseivatoiio  usa. 


GAMA  I.0I10. 
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RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  NOVEMBRO  DE  1864 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Pressão  atniosphcrica  cm  millimetros 

ta 

Quanlidade 
de  chuva 

cm 
millimetros 

Total 

Evaporação 

em 
millimetros 

Total 

Medias 

Máxima 

Minima 

Diffe- 

rença 

Data 

da 

máxima 

Dia 

Da 

9  horas 

da 
maob^i 

Meio  dia 

3  Iioras 

da 

tarde 

9  lioras 

da 
noite 

Medias 

minima 
Dia 

i."  Década... 

753,13 

752,59 

751,82 

752,5 

l     756,68 

747,50 

9,18 

7 

10 

27,0 

— 

Porto 

2." 

751,6S 

751,49 

751,39 

— 

751,5 

1     761,00 

746,87 

14,13 

20 

14 

127,0 

— 

3." 

7S8,92 

758,57 

758,13 

— 

758,5^ 

t    764,33 

749,24 

15,09 

21 

25 

69,5 

— 

Novembro  . . . 
1.»  Década... 

754,57 

754,21 

753,78 

— 

75i,l< 

)     764,33 

746,87 

17,46 

21 

14 

223,5 

— 

674,93 

674,47 

674,30 

— 

674.5 

7    678,37 

669,99 

8,38 

6 

10 

44,6 

16,16 

Guarda 

2.'         .. 

673,82 

674,02 

673,85 

— 

673,9( 

)    680,52 

668,91 

21,61 

20 

14 

86,6 

20,94 

3.» 

679,14 

679,53 

679,28 

— 

679,3' 

i    684,50 

668,65 

15,85 

21 

25 

21,4 

14,62 

Novembro . . . 
1."  Década.. . 

675,96 

676,01 

675,81 

— 

675,9 

3    684,50 

668,65 

15,85 

21 

25 

152,6 

51,72 

735,03 

734,63 

— 

7.34,45 

734,7 

)    737,20 

731,27 

5,93 

7 

10 

34,4 

22,75 

Campo  Maior  ... 

2."         » 

736,93 

736,78 

— 

737,07 

736,9 

3     746,10 

732,62 

13,48 

20 

H 

8,5 

20,75 

3.» 

741,83 

741,95 

— 

741,63 

741,8 

)    747,64 

730,19 

17,45 

21 

25 

8,7 

16,75 

Novembro  . . . 

737,93 

737,79 

— 

737,72 

737,8 

1     747,64 

730,19 

17,45 

21 

25 

51,6 

60,25 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Temperatura  em 

jraus  centesimaes 

Medias 

axima 
media 

Medias    ; 

rtaxiina 
bsoluta  r 

Winima 
bsoluta 

Diffe- 

rença 

Data 

da 

máxima 

Pia 

Data 

da 

minima 

Dia 

8 

9  horas 

da 
manhã 

Meio  dia 

3  horas 

da 
tarde 

M 

9  lioras 

da 

uoile 

Minima 
media 

1.»  Década. .. 

12,32 

15,26 

16,79 

— 

17,73 

9,54 

13,63 

21,1 

5,4 

15,7 

4e6 

Porto 

2." 

12,70 

14,13 

14,67 

— 

15,38 

10,58 

12,98 

17,3 

7,0 

10,3 

18 

11 

S.- 

12,19 

14,00 

14,45 

— 

15,55, 

10,27 

12,91 

17,4 

7,3 

10,1 

29 

24 

Novembro  . . . 
l.=  Década... 

12,40 

14,47 

15,30 

— 

16,22 

10,13 

13,17 

21,1 
11,0 

5,4 

15,7 

4e6 

8 

6,80 

7,54 

7,97 

— 

8,89 

6,19 

7,54 

2,0 

9,0 

2e5 

7 

Guarda 

2.» 

6,27 

6,67 

6,77 

— 

7,94 

5,49 

6,71 

9,7 

4,0 

5,7 

17 

11 

3.=         » 

6,24 

6,63 

6,96 

— 

7,67 

5,72 

6,69 

8,2 

4,9 

3,3 

27 

24 

Novembro  . . . 
i.'  Docada... 

6,44 

6,95 

7,23 

— 

8,17 

5,80 

6,98 

11,0 

2,0 

9,0 

2  eS 

7 

10,80 

15,38 

— 

11,07 

16,56 

8,37 

11,70 

20,1 

1,2 

18,9 

6 

8 

Campo  Maior  . . . 

2.^         „ 
3..         ,. 

10,32 

9,28 

14,56 
12,66 

— 

11,37 

9,92 

16,41 
15,09 

8,12 
6,60 

11,55 

10,22 

18,6 
16,4 

3,8 
3,0 

14,8 
13,4 

18 
25 

13 

28 

Novembro  . . . 

10,13 

14,20 

— 

10,79 

16,02 

7,70 

11,16 

20,1 

1,2 

18,9 

6 

8 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Tensão  do  vapor  almospberico 
cm  millimetros 

Humidade  relativa, 
estado  de  saturação =100 

Serenidade  do  céu 

Vle 

dias 

Medias 

Medias 

9  horas 

da 
manha 

Meio  dta 

3 

horas 

da 

tardo 

9  horas 

da 

noite 

Medias 

8,89 

9  horas 

da 
manhã 

75,10 

Ideio  dia 

3  hora^ 

da 
tarde 

67,19 

9  hora 

da 

noite 

Medias 
70,81 

1  horas 

da 
manhã 

Meio  dia 

3  horas 

da 

tarde 

)  hora 

da 

noite 

Medias 

1."  Década... 

8,22 

9,00 

9,44 

70,15 

— 

— 

Porto 

2.' 

3.'         . 

9,75 
9,75 

10,19 
10,56 

10,58 
10,64 

— 

10,17 
10,32 

87,70 
91,34 

84,05 
87,61 

83,09 
86,17 

— 

84,95 
88,37 

— 

— 

— 

— 

— 

Novembro  . . . 
L»  Década.. . 

9,24 

9,91 

10,22 

9,79 
7,06 

84,71 
92,5 

80,60 

78,82 
89,5 

81,38 
90,5 

2,5 

— 

3,6 

— 

6,88 

7,07 

7  99 

89,5 

3,0 

3,0 

2.' 

7,04 

7,04 

6,93 

— 

7,00 

98,5 

95,5 

94,0 

— 

96,0 

1,6 

1,8 

1,0 

— 

1,5 

3.» 

6,77 

0,68 

6,58 

— 

6,68 

94,0 

91,0 

88,0 

— 

91,0 

1,7 

3,7 

2,1 

— 

2,5 

Novoíiibro  .  . . 
1.»  Década... 

6,110 

6,93 

6,91 

8,14 

6,91 
8,47 

95,0 
80,53 

92,0 

90,5 

78,28 

92,5 

74,29 

1,9 
5,0 

2,8 

2,2 

4,4 

2,3 

8,32 

8,96 

— 

64,05 

4,0 

4,5 

Campo  Maior. . . . 

j  2.» 
S.- 

8,64 
8,45 

9,01 

8,80 

— 

8,60 
8,23 

8,75 
8,49 

88,22 
93,06 

71,26 

78,97 

— 

82,6e 

87,0S 

80,71 
86,37 

4,8 
2,9 

4,3 

3,6 

— 

4,1 

6,0 

4,4 
4,2 

Novembro  . . . 

1 

8,47 

8,92 

— 

8,32 

8,57 

87,27 

71,42 

— 

82,6/ 

80,46 

4,2 

4,0 

— 

4,8 

4,4 
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RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  NOVEMBRO  DE  1864 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Ozone 

Medias 

Numero  de  dias  de 

ões 

Numero  de  vezes  de 

Chuva 
cuja  agua 
se  mediu 

Saraiva 

Nevoeiros 

Neve 
ou  geada 

Trov 

Céu  sereno 

Céucob 

erto 

Claros 

1." Década.. . 

2,9 

1 

— 

4 

— 

0 

— 

— 

Porto 

3.' 

4,7 
3,3 

8 

7 

— 

2 
1 

— 

0 
0 

— 

— 

— 

Novembro . . . 
1.»  Década. . . 

4,3 

16 

— 

7 

— 

0 

— 

— 

— 

9,9 

4 

0 

4 

4 

0 

4 

12 

0 

Guarda 

2." 
3.» 

8,3 

8,8 

6 
3 

0 
0 

4 
3 

0 
1 

0 

0 

0 
0 

19 
M 

0 
0 

Novembro  . . . 
l.'  Década. . . 

9,1 

13 

0 

11 

3 

0 

4 

42 

0 

4,8 

5 

0 

2 

0 

1 

3 

7 

0 

Campo  Maior  ... 

2.' 

3.'          ., 

3,3 
3,2 

3 

3 

0 
0 

0 
4 

0 
0 

0 
0 

2 
4 

6 

7 

2 
3 

Novembro . . . 

3,2 

13 

0 

6 

0 

1 

11 

20 

3 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Frequência  dos  ventos  deduzida  de  três  observações  diárias 

8 

NNE. 

NE. 

ENE. 
0 

E. 

8 

ESE. 

SE. 

0 

SSE. 

s. 
2 

sso. 

so, 
1 

050. 

0. 
0 

ONO. 

NO. 
0 

NNO. 

Calmas 

1."  Década. . . 

0 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Porto 

2.' 
3." 

1 

2 

0 
(1 

3 

0 

0 
0 

() 
0 

0 

0 

0 

2 

0 
0 

S 

8 

0 
0 

3 

2 

0 
0 

11 

7 

0 

1 

3 

8 

0 
0 

0 

1) 

Novembro  . . . 
l.'  Década. .. 

11 

4 

0 

Mt 

0 

8 
9 

0 

2 
0 

0 

13 

8 

0 
0 

8 
0 

0 

0 

18 
0 

1 

0 

13 
0 

0 

0 

1 

1 

6 

0 

0 

0 

1 

Guarda 

2." 
3.' 

0 
1 

0 

1 

() 

1 

0 

1 

II 

••> 

0 

1 

(1 

1 

0 

0 

8 
0 

9 
0 

0 

0 

0 

1 

10 

3 

2 

8 

1 

2 

0 

1 

0 
3 

Novembro . . . 
1.' Década. .. 

3 
4 

2 

2 

7 

II 

0 

1 
1 

1 
2 

0 

16 
1 

9 

0 
0 

1 

0 

13 
0 

10 
0 

3 
3 

1 

6 

7 

3 

1 

0 

1) 

0 

8 

Campo  Maior  . . . 

2.' 
3.' 

0 

0 

0 
1 

3 
3 

2 
0 

(1 
1 

0 
0 

3 
0 

1 

0 

0 
0 

3 
0 

1 

2 

2 
0 

4 
2 

7 
10 

2 
3 

0 
2 

2 
4 

Novembro . . . 

4 

8 

9 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

3 

2 

6 

17 

10 

^) 

14 

PRESSÃO  ATMOSPHERICA 


m  MILLIMETROS 


iO 


38 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

JANEIRO 
1865 

1.* 

BAROGRAPHO 

2." 

2.^ 

3.^ 

4.^ 

V 

6." 

/.•■> 

8." 

9.^ 

10." 

H." 

Meio  dia 

i.^ 

1 

730,3 

730,2 

730,0 

749,6 

749,2 

749,2 

749,2 

749,2 

749,4 

749,3 

748,5 

747,7 

746,9 

746,3 

i 

43,9 

46,3 

46,4 

46,6 

47,2 

47,9 

49,0 

30,0 

51,1 

31,3 

31,9 

32.4 

32,6 

33,2 

3 

57,0 

37,8 

37,7 

37.7 

37,6 

37,4 

38,1 

58,5 

59,0 

58,9 

38.6 

37.7 

37.9 

37,8 

4 

58,1 

38,7 

39,3 

39.6 

39,5 

59,6 

60,2 

60,5 

61,3 

61,6 

61.1 

60,3 

61.3 

00,5 

5 

62,3 

62,4 

62,3 

62,1 

62,0 

62,1 

62,5 

63,2 

63,7 

63,6 

62.8 

62,0 

61,8 

61.7 

6 

62,4 

62,4 

62,3 

62,3 

62,2 

62,2 

62,4 

63,3 

64,0 

64,0 

63.6 

63.1 

02.0 

02,4 

7 

62,3 

62,2 

62,1 

Gl,6 

61,4 

61,4 

61,3 

61,8 

62,1 

62,4 

62,1 

01.3 

01.1 

00,7 

8 

59,8 

39,8 

59.8 

59,0 

38,9 

58.8 

39,1 

39,2 

59,5 

59,6 

39,4 

38.6 

38,0 

37.7 

9 

36,3 

56,2 

33,9 

33,6 

53,3 

33,6 

53,9 

56,2 

56,6 

36,8 

56,2 

50,0 

33,6 

33,4 

10 

54,6 

34,6 

34,3 

54,0 

33,6 

53,3 

53,5 

53,8 

54,3 

34,3 

34.2 

33,7 

33,4 

33.4 

11 

753,8 

733,8 

733,6 

733,4 

753,2 

733,2 

753,3 

733,9 

734,1 

754,2 

734,2 

753,7 

733,4 

753,4 

12 

54,6 

33,3 

33,4 

33,0 

54,7 

34,9 

55,1 

55,1 

55,3 

33,3 

33,2 

51,3 

34,0 

32.9 

13 

49,2 

49,7 

50,0 

30,6 

30,9 

31.8 

52,3 

53,3 

54,3 

53,0 

55,3 

33,2 

33,2 

33,3 

14 

39,3 

39,3 

39,3 

39,3 

39,3 

59,3 

39,5 

59,8 

60,7 

60,9 

61,1 

00,7 

00,0 

00,0 

15 

61,2 

61,3 

61,1 

61,0 

60,7 

60,7 

01,1 

61,1 

61,2 

61,4 

61,1 

00.3 

00,4 

59,8 

16 

59,2 

59,0 

38,9 

38,3 

38,2 

37,9 

37,7 

57,6 

58,0 

58,0 

37,6 

30.4 

33.6 

51,0 

17 

51,3 

30,7 

30,3 

30,1 

49,8 

49.6 

49.6 

49,5 

49,7 

49,7 

48.7 

48,2 

48.0 

48,1 

18 

50,5 

30,2 

49,3 

48,3 

47,7 

47.8 

47,8 

47,1 

46,9 

46,8 

46,0 

43,0 

41.9 

44.8 

19 

48,2 

49,1 

49,6 

49,9 

30,4 

50,7 

31,7 

52,4 

52,9 

33,3 

33,0 

33.0 

33.0 

33,0 

20 

53,2 

33,0 

32.5 

32.2 

31,3 

31,4 

31,3 

51,2 

51,2 

31,1 

30.7 

49,0 

49,9 

48,7 

21 

746,8 

746,3 

746,0 

743,3 

743,7 

743,9 

746,8 

747,4 

748,1 

748,9 

749.2 

748,9 

748,7 

748.8 

22 

32,3 

32,9 

32,9 

52,6 

52,9 

33.0 

33,0 

53,4 

53,6 

53,8 

53,8 

53,3 

53,0 

32,7 

23 

31,1 

30,9 

30.9 

30.4 

30,1 

30,1 

30.1 

30,1 

50,5 

30,7 

30,9 

30,3 

30,3 

30.2 

24 

31,3 

31,3 

31.3 

,■.1,3 

31,6 

31,9 

52,3 

52,8 

33,4 

54,0 

34.3 

33.7 

33,1 

3,1.2 

25 

52,4 

32.4 

32,2 

52,0 

*  31,4 

3i;} 

31.2 

51,1 

31,2 

51,5 

31.3 

30,4 

49.8 

V.i.l 

26 

46,4 

46,2 

43,8 

45,3 

44.9 

44.9 

44.8 

45,0 

45,2 

46,4 

40.1 

40.1 

10.1 

40,1 

27 

48,3 

4h;j 

48,2 

48,0 

47,9 

47,8 

47.9 

48,6 

49,1 

49,7 

49.7 

V.i.l 

48,8 

18,0 

28 

46,6 

46,5 

46,6 

47,(1 

47.r, 

'w.8 

48.8 

;ío,i 

30.9 

31,7 

31,9 

31,9 

32,2 

32.2 

29 

34,7 

34,6 

34w 

34,4 

31.3 

3 1,2 

34.2 

5.4,2 

34.3 

33.9 

33,8 

3,3,4 

32.9 

.■,2.1 

30 

32,9 

32,5 

32,9 

33,4 

52,9 

33,6 

33.3 

33,9 

34.2 

31,7 

31,7 

34.7 

34,0 

.'il.l 

31 

34,0 

33,3 

33,2 

32,8 

32,4 

32,2 

32.1 

51,9 

51,9 

32,1 

32,4 

32,2 

.^2,1 

;.2.o 

..     .    \''- 

736,97 

757,06 

737,03 

736.81 

736,69 

730,73 

737,14 

737,37 

7.38,10 

738,20 

737,84 

737,32 

737,12 

730.93 

Medias  das  j,  , 
der adas . 

7:*,03 

754,14 

734,04 

75.i,K3 

733,64 

733,73 

733,94 

734,10 

734,43 

754,59 

734,44 

73;),66 

753,30 

733,08 

3.«  . . . 

730,02 

730.49 

730,43 

730.24 

730,13 

750,24 

730,43 

730,77 

731,13 

751,38 

751,67 

731,29 

731,08 

7;;o,K6 

Medias  (In  nipz.  .  .  . 

733.77 

733.79 

733.72 

733.32 

733.39 

733.47 

733.72 

731.04 

734.44 

734.69 

734.53 

734.00 

7.33.81 

7:í3.33 

39 


PKKSSÃO  ATMOSPHERIC A  EM  MILLIMETROS 

BAROGRAPHO 

3.^ 

i.' 

li.' 

6.^ 

7." 

s.'-" 

9.'" 

10." 

11.^ 

Meia 
noile 

Medias 

Ma\in)a 
absoluta 

Hiuiiua 
absoluta 

Va- 
riação 

JANEIRO 
1865 

746,5 

746,4 

746,3 

746,3 

746,1 

740,0 

743,9 

745,9 

743,8 

745,8 

747,77 

750,3 

745,8 

4,5 

1 

53,5 

54,3 

33,1 

36,0 

50,3 

50.6 

57,0 

57,2 

57,4 

57,2 

52.19 

57,4 

43,9 

11,5 

2 

58,0 

58,0 

38,2 

38.0 

3S,!I 

39,1 

39,0 

38,9 

38,7 

58,1 

38,24 

59,1 

57,3 

1,6 

3 

60,4 

60,7 

61,3 

01.7 

01,9 

02,2 

02,2 

02,3 

02,3 

02,3 

60,79 

62,3 

38.1 

4,2 

4 

01,8 

61,8 

61.9 

02.0 

02,2 

62,0 

62,0 

02,1 

62,3 

62,4 

62,30 

63,7 

61,7 

2,0 

5 

02,;í 

62,3 

02,4 

02,3 

02,3 

02.6 

02.7 

62,0 

02,3 

62,4 

62,23 

64,0 

62,2 

1,8 

6 

60,5 

60,4 

60,4 

60,3 

00,0 

60,3 

00,3 

00,3 

60.0 

59,9 

61,57 

62,4 

59,9 

2.5 

7 

37,7 

37,6 

37,4 

37.1 

57.1 

57,0 

37.0 

30,9 

56,7 

56,7 

58,27 

59,8 

56.7 

3,1 

8 

55,4 

55,4 

55,4 

53,0 

53,0 

35,8 

55,3 

35,3 

33,0 

54,8 

53,73 

56,8 

54,8 

2,0 

9 

53,2 

53,3 

53,4 

33,8 

53.8 

53,8 

33,8 

53,9 

33,9 

53.9 

53,83 

54,6 

33,2 

1,4 

10 

753,4 

733,4 

733,3 

733,4 

733,0 

733,8 

754,2 

734,5 

734,5 

734,4 

753,74 

754,5 

753,2 

1,3 

11 

32,0 

52,1 

31,0 

31,3 

30,3 

30,4 

49,8 

49,3 

48,9 

48.8 

53.03 

55.4 

48.8 

0,0 

12 

53,8 

56,1 

30,8 

37,4 

37,9 

58,1 

58,4 

58,8 

59,4 

59,3 

54.84 

59,4   . 

49,2 

10.2 

13 

G(),0 

00,0 

60,3 

00.9 

01.1 

01,3 

61,6 

61,9 

61.9 

01,3 

60,  i2 

01.9 

59,3 

2,6 

14 

00.1) 

60,0 

60,0 

00,0 

00.0 

59,9 

39,8 

39,7 

39,7 

59,3 

60.40 

61,4 

59.3 

2,1 

13 

34,2 

5!,7 

33,7 

53,7 

33,7 

53,5 

53,3 

53,2 

32,7 

51,8 

55,83 

59.2 

31,8 

7.4 

16 

48,6 

49.0 

49.7 

30.1 

30,0 

50,9 

31,0 

31,0 

51,1 

30.8 

49.84 

51.3 

•48,0 

3,3 

17 

44,3 

44,2 

44,4 

45,2 

46,1 

40,4 

47,0 

47,7 

48,2 

48,2 

46,91 

50,3 

44,2 

6,3 

18 

53,2 

53,2 

53,5 

53.5 

33,4 

33,5 

53,8 

54,0 

54,0 

53,3 

52,30 

54,0 

48,2 

5,8 

19 

48,1 

47,8 

47,7 

47,7 

47,7 

47.7 

47,7 

47,7 

47,8 

47,6 

49,79 

53,2 

47,6 

5.6 

20 

749,2 

749,6 

749,7 

730,0 

731,1 

731,5 

751,5 

751,5 

752,0 

752,4 

748,83 

752,4 

743,3 

7.1 

21 

32,6 

32,0 

52,5 

32,5 

52,5 

52,3 

52,2 

52,0 

51,8 

51,6 

52,74 

53,8 

31,0 

2,2 

22 

30,4 

50,0 

30,7 

30,7 

31,1 

51,3 

31,3 

51,3 

31,2 

31,2 

30,09 

51,3 

30,1 

1,2 

23 

53,1 

53,0 

52,9 

33,1 

33,4 

53,4 

52,7 

52,9 

32,7 

32.7 

32,73 

54,3 

51,3 

3,0 

24 

49,3 

48,5 

48,4 

48.4 

47,6 

47,5 

46,8 

43,9 

46,8 

40,7 

49,73 

.32,4 

45,9 

6,5 

23 

46,4 

46,0 

46,7 

40,8 

40,9 

47,2 

47,6 

48.0 

48,3 

48,3 

46,33 

48,3 

44,8 

3,5 

26 

48,7 

48,7 

48,0 

48,4 

48.3 

47,8 

47,1 

46,4 

46,8 

40,8 

48,23 

49,7 

40.1 

3,3 

27 

52,3 

32.7 

53,4 

53,8 

34,4 

54,7 

34.7 

34,9 

34,9 

34,8 

51,35 

54,9 

40,5 

8,4 

28 

51,7 

31,0 

51.6 

52,0 

52,1 

32,4 

52,3 

52,0 

52,1 

32,0 

53,14 

54,7 

51,6 

3.1 

29 

5i,l 

34,1 

54,2 

54,6 

54,9 

54,4 

54,5 

54,1 

54,2 

34,1 

53,99 

34,9 

52,5 

2,4 

30 

52,0 

52,0 

52,1 

52.1 

32.1 

51.9 

52,3 

31,9 

52,1 

52.1 

52,31 

34.0 

51,3 

2.5 

31 

:o6.93 

737,02 

737,18 

737,43 

757,50 

737,50 

737,56 

757,54 

737,48 

757,33 

737,29 

739,0't 

733,38 

3,46 

l.M 

733,02 

732,95 

753,12 

733,32 

733,46 

753,37 

753,60 

733,80 

733,82 

733,52 

733,73 

756,08 

750,96 

5,12 

,1       Jlfdias 
"■  (     dasderadas 

730,89 

750,90 

750,98 

731,18 

731,31 

751,31 

751,18 

750,99 

731,17 

751,15 

750,92 

732,79 

748,80 

3,93 

3.-) 

753,32 

753.34 

753,67 

753,89 

734,00 

734,03 

754,04 

734,01 

754,06 

733,92 

733,88 

755,87 

731,71 

4,16 

Medias  do  mez 

40 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 


JAXEIKO 
1865 


1 

3 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


hi\i%  das  '„ 
deradas . 


1'- 

llfiliav  il(i  mil  . 


THERMO GR APHO 


1.* 


10.3 

6,6 

8,9 

11,5 

10,6 

8,6 

9,3 

11,8 

13,1 

10,9 

0,4 

9,ri 

!3,4 

12,0 

11,2 

in,'i 

11.7 

9,9 

H,9 

IO.:i 

13,5 

12,0 

li,3 

I  i,'i 

13,9 

14,7 

12,;- 

10,4 

9,4 

1I,H 

10,7 


2_a 

3.^ 

10,2 

10,4 

6,5 

6,1 

8,9 

8,8 

H,4 

11,4 

9,9 

9,4 

8,0 

7,5 

9,2 

9,1 

12.3 

12,3 

12,8 

12,4 

10,9 

10,8 

9,7 

9,6 

10,0 

9.9 

13,4 

13,4 

12,5 

12,5 

11,1 

11,1 

10,4 

10,2 

12,3 

12,6 

9,8 

10,2 

8,8 

8,7 

10,4 

10,5 

13,5 

13,6 

12,3 

12,3 

14,2 

li.l 

11,5 

14,5 

1V,1 

14,2 

14.1 

14,4 

12,6 

12,5 

10,1 

9,2 

9,7 

9,8 

11,3 

11,2 

11,3 

11,2 

10,1 

5,7 

9,0 

11,5 

9,0 

7,i 

9,0 

12,1 

12,0 

10,7 

9,6 

9,4 

13,3 

12,1 

11,0 

10,2 

12.7 

11.2 

.S.5 

10,5 

13,6 

12,0 

14.1 

14.5 

14.3 

14.4 

12.1 

9,3 

10,1 

II. I 

11.5 


10,16 
10,72 
12,54 
11,19 


10,01 

9,82 

10,84 

10,87 

12,54 

12,45 

11,18 

ll,o:i 

9,62 
10,83 
12,45 
11.02 


10,0 

5,4 

9,8 

M,4 

8,3 

6,7 

8,6 

11,9 

11,6 

10,4 

9,4 

9,4 

12,9 

11.7 

10,4 

10,4 

12,5 

11,8 

8,3 

10,8 

13,8 

11,9 

14,1 

1 4.0 
14.1 
1 4,5 
12,5 

9,S 
10,0 

11. 1 


C' 


10,2 

5,4 

10,1 

ll,j 

7,8 

6,4 

8,4 

11,9 

11,0 

10,2 

9,1 

9,7 

12.5 

11,6 

10,6 

10,5 

12,6 

11,8 

8,1 

10,5 

13.6 

12.2 

14.2 

14.7 

14,1 

14,6 

12.4 

10,0 

9.7 

ll.i) 

12.6 


9,41 
10,76 

12,58 
10,07 


0,29 
10,70 

12,64 

Io,'.i:í 


9,6 

5,5 

10,0 

11,4 

".7 

6.1 

8,6 

11,9 

10,8 

10,3 

9,1 

9.7 

12,4 

11,S 

10.0 

10,3 

12,4 

11,9 

7,6 

10.9 

13,6 

11,7 

14.1 

14.8 

li, 2 

14.6 

12,2 

10.0 

10.0 

10.8 

i:i,:t 


0,19 
10,61 

12,66 

lii.s.s 


10,2 

0,6 

10,1 

11,4 

8,0 

6,2 

8,6 

11,2 

10,8 

10,2 

9,1 

9,8 

11,9 

12.0 

9,6 

10,3 

12,4 

12,0 

7,0 

11,0 

13,7 

12.3 

14,1 

14,8 

14.2 

14,4 

12,4 

10,3 

0,6 

lo.o 

1.3.4 


9,23 
10,57 
12.73 

10.91 


10,3 

7.0 

10.8 

11,6 

7,9 

6,7 

H.7 

11,3 

10,8 

10,1 

0,4 

10.4 

12,3 

12,7 

10,4 

10.7 

12,5 

12,3 

8,1 

10.6 

14,0 

12.5 

14,0 

1  i,0 

14,4 

13,8 

12  2 

10.7 

0,3 

11.4 

l.i,6 


0,55 
10,04 
I2,S0 

ii.i:; 


■10." 


10,1 

8,3 
11,7 

8,3 
7,8 
9,1 
12,9 
11,0 
10,2 
9,5 
11,0 
13,0 
13,7 
11,5 
11,8 
12,3 
12,8 
9,4 
11,3 
14,5 
13,3 
14.2 
15,0 
14,8 
14,7 
10,7 
11,0 
0,8 
1 1 .0 
13.7 


W." 


10,16 
11,72 

1.3.05 
I  I  .Cl) 


11,5 
9,3 
12,1 
12,9 
9,0 
7,8 
0.8 
13,5 
11,2 
10,5 
0,9 
12.2 
13,1 
12,0 
10,4 
12,0 
12,7 
13,4 
0,7 
11, 't 
11,7 
13,7 
14,4 
15,0 
15,3 
15.0 
10.9 
10,7 
10,3 
12,9 
13.8 


Meio  (lia 


10,76 
11.77 

13.:!4 
12,00 


11.1 

0.7 
12.5 
13,3 
10,1 

8,5 
10.5 
13.S 
10.0 
11.1 

0.9 
12.2 
13.6 
13,5 
11.8 
11,4 
13,4 
13,1 

9,8 
11.5 
14,8 
13,9 
14,4 
15,2 
15.7 
15,0 
l.l.l 
11,1 

10,0 

13,2 

13.S 


11,15 

12,02 
13.74 
12,35 


11.2 
10.0 
12,7 
13.0 
11.0 
8,8 
11,8 
14.0 
10.8 

10,7 
12,3 
13,0 
13,8 
11,5 
10,8 
13,3 
13,2 
10.2 
11,8 
14,6 
14.4 
14,4 
15,3 
15,8 
15.1 
13.2 
11.1 
11,2 
13,2 
13,7 


11,64 
12,12 
13,S2 
12,57 


11,0 
10.2 
12,3 
14.6 
12,3 
0.6 
12.7 
14.2 
10,3 
12,6 
10,2 
11,9 
14,0 
13,8 
11,9 
10.9 
13,1 
13,2 
10,2 
12,0 
14,3 
1 4,4 
14,5 
15,3 
15,6 
15,0 
13.2 
11.0 
12.1 
13.0 
11.6 

11.08 
12.12 

13,S2 
I2.<ÍS 


il 


TJiMPEKATURA  EM  GRAUS  CENTESIMÂES 

THERMOGiRAPHO 

3.^ 

í." 

a." 

6.^ 

7." 

8.» 

9.^ 

10.^ 

11.^ 

Meia 
noile 

Medias 

Máxima 
altsuliila 

Mínima 
aksuliila 

Va- 
riaião 

JAXEIRO 
1865 

9,T 

9,1 

7,3 

7,3 

7,4 

7,3 

6,8 

0,3 

6,3 

6,0 

9,57 

11,8 

3,8 

6,0 

1 

1(M> 

9.4 

8,7 

8,8 

S,6 

8,3 

8,7 

8,8 

9,0 

8,3 

7,94 

10,3 

5,0 

3,3 

2 

12,1 

11,8 

11,2 

11,4 

1!.:! 

11.4 

11.3 

11.3 

11.6 

11,6 

10.93 

12,9 

8,7 

4,2 

3 

14,7 

14,8 

li,0 

13,2 

12.9 

12.3 

11,9 

12,0 

11,3 

11,3 

12.43 

15,1 

11,2 

3.9 

4 

12.'.t 

i:i,l 

12,C 

12,3 

11,8 

11,1 

10,0 

9,6 

9,7 

9,0 

10,07 

13,3 

7,1 

6,2 

5 

10,3 

10,8 

10.3 

10,3 

10,2 

10.0 

9,8 

9,6 

9,3 

9,3 

8,61 

11,0 

0,1 

4,9 

6 

i:í,3 

13,3 

13,2 

12,9 

12,3 

12,0 

11,9 

11,8 

11,6 

11,3 

10,72 

13,4 

8,0 

3.4 

7 

Tl. 3 

1  i.2 

13,6 

13,4 

13,3 

l:!,4 

13.3 

13,4 

13,3 

13,5 

12,98 

14,6 

11,0 

3,6 

8 

lO.o 

10,3 

10,8 

10,9 

10,8 

10,4 

10,3 

10,7 

10.9   . 

10.9 

11,10 

13,2 

10,2 

3,0 

9 

13,0 

12,9 

12,3 

11,3 

11,0 

10,6 

10,6 

10,2 

10,1 

9,3 

10,93 

13,1 

9,5 

3,6 

10 

10,'t 

10,'t 

10,2 

10,3 

10,3 

10.0 

10.6 

10,3 

10.2 

9,8 

9,92 

11,1 

9,0 

2.1 

11 

10.7 

12,4 

12,4 

12,6 

12,3 

11,4 

11,3 

11,3 

12,4 

12,9 

11,17 

12,9 

9,3 

3,6 

12 

11,0 

13,9 

13,4 

13,2 

l.f.O 

12,7 

12,8 

12,6 

12,3 

12,4 

13,03 

14,2 

11,8 

2,4 

13 

l:i.2 

12,7 

11,7 

i2,0 

11,8 

11,6 

11,4 

11,4 

11,3 

11,4 

12,32 

13,9 

11,4 

2,3 

14 

12.1 

11.3 

11,1 

10,0 

10,6 

10,0 

10,4 

10.3 

10,4 

10,4 

10.83 

12,3 

9,3 

2,8 

15 

10,7 

10,8 

10,3 

10,8 

10,9 

11,0 

11,0 

11,3 

11,3 

11.6 

10,84 

12,1 

9,8 

2,3 

16 

12,8 

1!,7 

10,7 

10.8 

10,3 

10,3 

10,2 

10,3 

10,3 

10,0 

11,84 

13,7 

9,9 

3,8 

17 

13,1 

12,3 

11,6 

10,9 

10,6 

10,6 

10,3 

10,1 

9,8 

9,3 

11.47 

13,6 

9,3 

4,3 

18 

10,2 

10.1 

9,7 

9,6 

9,1 

9.2 

9.2 

9,4 

9,6 

10,0 

9,17 

10,3 

7,4 

3,1 

19 

12,1 

12,2 

12.2 

12.3 

12,8 

12,9 

13,0 

13,0 

13.3 

11.01 

13,4 

10,2 

3.2 

20 

li,3 

11,0 

13,4 

13,3 

13,3 

13,0 

12,6 

12,4 

12,4 

12  2 

13,62 

14,8 

12,0 

2.8 

21 

li,3 

li.O 

13,7 

13,8 

13,8 

13,8 

13,9 

14,1 

li,2 

14,3 

13,28 

14,4 

11,6 

2,8 

22 

1-Vi 

14,3 

14,4 

14,7 

14,8 

14,7 

14,3 

14,3 

14,3 

14,3 

14,33 

13,1 

13,9 

1,2 

23 

13,3 

13,0 

11,9 

14,8 

1  4,6 

14.5 

14,1 

14,0 

14,1 

14,1 

14,70 

13,3 

13,8 

1,3 

24 

13,3 

13,0 

14,4 

11,3 

14,3 

14,6 

14,9 

1  i,9 

14,7 

14,3 

14,64 

13,8 

13,8 

2,0 

23 

11,7 

li,4 

14,0 

1.3,9 

13,3 

13,4 

13,3 

13.3 

13,4 

13,0 

14,24 

13,1 

13,0 

2,1 

26 

13,1 

11,8 

12,4 

11,8 

12,1 

12  2 

12,2 

12,4 

10,2 

10,3 

12,13 

1.3,6 

10,0 

3.6 

27 

10,8 

10,3 

10,0 

9,7 

9,6 

9.6 

9.0 

9,1 

9,1 

9,3 

10,03 

11,6 

8,9 

2,7 

28 

12,9 

12,9 

13,0 

13,1 

13,1 

13,0 

12,9 

12.6 

12.4 

12,3 

11,23 

13,3 

9,2 

4,1 

29 

12,9 

12,7 

12,2 

12,2 

11,0 

10,9 

10,9 

10,3 

10.4 

10,3 

11,62 

13.5 

10,3 

3.2 

30 

13,9 

13,8 

13.3 

13.4 

13,4 

1.3.4 

13,4 

13.6 

13,7 

13,3 

13,07 

14.0 

10.3 

3,3 

31 

12,08 

ll,(l!l 

11,44 

11,24 

11,00 

10,70 

10,30 

10,41 

10,33 

10,13 

10,33 

12..S7 

8.26 

4.C>1 

'1      «r 

11,93 

U.SO 

11,33 

11,33 

11,21 

11,09 

11,04 

11,02 

11,12 

11,11 

11,23 

12.77 

9,76 

3,01 

9  ,(        Mrili.i.s 
das  (jccaila.s 

13,81 

13,47 

13.26 

13,20 

13,01 

13,01 

12.('0 

12,87 

12,64 

12,37 

13,00 

14,23 

11,33 

2,68 

3.» 

12,68 

12.C4 

12,43 

11.97 

11,79 

11,64 

11,32 

11,48 

11,41 

11,31 

11,63 

13,32 

9,91 

.3.4 1 

\\fi\\í<  (lo  mti 
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TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 


jaist:ieo 

186Õ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

IG 

17 

18 

l'J 

20 

21 

22 

2;{ 

2'i 

23 

20 

27 

28 

21» 

;)o 

31 


PSYGHROGRAPHO 


8,6 

6,0 

6,2 

8,0 

8,1 

7,1 

7,7 

9,9 

10,3 

9,1 

8,8 

7,9 

il,3 

10,1 

7,6 

8,3 

'J,'J 

8,2 

6,1 

7,0 

11,0 

9,2 

11,3 

12,1 

11,0 

11,6 

10,3 

8,8 

6,9 

9,3 

«,6 


Miiiiai  lias 
ilnadai. 


Mi'iliaH  lio  mi7. . 


8,21 

8,32 

10,03 

8,93 

9  a 


8,9 

6,1 

6,4 

8,6 

8,0 

6,1 

8,0 

10,3 

10,6 

9,0 

8,8 

7,4 

11,3 

10,6 

7,6 

8,2 

9,9 

8,8 

6,4 

6,9 

11,1 

10,0 

11,8 

12,2 

11,2 

11,7 

9,0 

8,4 

7,0 

9,0 

l|  y 


8,20 

8,39 

10,12 

H,6H 


8,9 

6,2 

6,0 

8,6 

7,7 

6,9 

7,9 

10,1 

10,5 

9,0 

8,8 

6,7 

11.1 

10,8 

6,7 

8,1 

10.1 

8,9 

3,9 

7,1 

11,2 

10,1 

11,7 

12,3 

11,4 

11,7 

9,8 

7,9 

7,2 

8,3 

9.i 


8,23 

8,42 

10,12 

8,96 


4.» 


8,4 

6,1 

6,9 

9,0 

7,0 

0,7 

7,9 

9,9 

10.1 

8,9 

8,8 

6,6 

10,7 

10,1 

7,1 

8,2 

9,9 

9,1 

3,9 

7,7 

11,3 

10,2 

11,3 

12,3 

11,7 

11,7 

9,3 

7,8 

7,0 

8,9 

9,7 


8,13 

8,41 

10,22 

8.97 


8,3 
5,3 
7,7 
9,1 
7,4 
0,S 
7,9 
9,0 
9,9 
8,9 
8,8 
0,6 

10,3 
9,3 
8,0 
8,2 
9,4 

10,2 
3,9 
7,8 

11,7 
9,9 

11,2 

ímym 

12,0 
11,8 

9,3 
7,7 
7,8 
8,7 
10,2 


6.^ 


8,2 
3,2 
7,2 
9,2 
7,1 
0,0 
7,8 
9,7 

8,9 

8,8 

6,9 

10,4 

9,6 

8,0 

7,1 

9,3 

10,1 

0,8 

8,3 

11,3 

9,9 

11,3 

12,2 

12,0 

11,8 

9,3 

7,8 

8,0 

8.7 

10,9 


8,11 

8,47 

10,24 

8,98 


7,96 

8,'i3 

10,31 

8.93 


7,8 
5.1 

8,0 
9,0 
7,2 
6,8 
7.9 
9,7 
9,6 
8,7 
8.8 
7,7 
9,7 
9,1 
8,2 
7,3 
9,7 

10,2 
3,8 
8,3 

1 1 ,3 
9,9 

ll,:i 

12,3 
12,1 
11,7 
8,8 
8,0 
8,0 
8,K 
11.1 


7,98 

8,30 

10,39 

9,00 


8,2 

5,3 

8,6 

8,8 

7,2 

0,7 

8,2 

9.4 

9,0 

8,8 

8.8 

8,7 

10,0 

9,7 

8,2 

7,8 

9,9 

10,1 

6,3 

8,3 

11.0 

10.0 

11.0 

12,3 

12,0 

11,3 

9,9 

8,0 

8,4 

9,0 

11.4 


8.08 

8,80 

10,37 

9.20 


8.1 

3,4 

8,8 

8,8 

7,3 

0,8 

8,3 

9,7 

9.4 

8,9 

8,8 

8,9 

9,8 

9,9 

8,3 

8,0 

10.0 

10,i 

6,3 

9,2 

11,6 

10,4 

11,7 

12,4 

11,7 

9,9 

9,0 

7,0 

8.7 

9.2 

11,0 


8,13 

8,98 

10.40 

9,21 


10.^ 


8,2 

3,2 

9,1 

9  2 

7,4 

6,9 

8,3 

10.0 

9,3 

8.0 

8.9 

9,1 

9,8 

9,0 

8,4 

7.0 

10,0 

10,8 

0,7 

9,3 

1 1 ,0 

10,3 

ll,s 

12,7 

11,8 

11,2 

8,7 

6,'t 

9,0 

9,3 

1 1 .3 


8.22 

9,02 

10,39 

9.23 


11. 


7,1 

4,6 

9,0 

9,2 

7.7 

0,2 

8.7 

10,0 

9,3 

9,0 

9.1 

9,4 

10,5 

10,1 

8,6 

7,8 

10,7 

11,1 

3,9 

9,7 

11,6 

10,4 

11.8 

12,7 

11,7 

11,4 

8.9 

6,1 

9,4 

9,3 

II.O 


.Vrio  dia 


8,21 

9,29 

10,47 

9.:;6 


7,7 

4,8 

9,3 

9,3 

7,7 

6,9 

9,0 

10.7 

9,5 

9,4 

9.0 

9,6 

10,7 

10.3 

8,4 

8,0 

10,9 

10,8 

5,5 

9,7 

11,8 

10,3 

11,9 

12,9 

11.6 

10,8 

9,3 

3,9 

9,7 

8.3 

ll.s 


8.'t3 

9,29 

10,41 

9,4 1 


7.Ô 

i,8 

9,0 

9.0 

8,3 

7,0 

9,1 

10,7 

9,3 

9.1 

9,0 

9,4 

11,1 

10,2 

8,4 

9,0 

11.1 

10,4 

3,3 

9,9 

11.7 

9,8 

11,9 

12,8 

II, 'i 

10,1 

8,0 

0.2 

9.9 

^.3 

1 1  ,ri 


8.30 

9.'iO 

10,2i 

9,'il 


9,3 

9,4 

8,3 

7,7 

9,1 

10,6 

9,3 

8,1 

8,9 

9,0 

10,8 

10,2 

8,3 

9,5 

9,9 

10,2 

5,8 

10,2 

11,6 

10,i 

11,8 

12,7 

11,3 

10,3 

8,0 

0,2 

10,3 

8,3 

ii.(; 

S,'ili 
9,2,S 

lo.:ii 

9,39 
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TENSÃO  DO  VAl»OR  ATMOSPIIEIUCO  EM  MILLIMETUOS 

PSYGHROGRAPHO 

JANEIRO 

•i.' 

4.-^ 

o.-* 

c.^  : 

7.^ 

s.-' 

9.* 

•10.' 

11.' 

Meia 
noite 

Mc(li.is 

lUaiúina 

Miniina 

Va- 
riação 

1805 

7,7 

7,2. 

0,8 

0,8 

7,0 

0,9 

0.0 

0,3 

0,3 

0,3 

7,57 

8,9 

0,3 

2,0 

1 

0,4 

'6X, 

3,0 

5.7 

5,7 

5,8 

5.8 

5.8 

5,9 

0,2 

5,53 

0,2 

4,0 

1,0 

2 

9,íi 

9,fi 

9,3 

9,2 

9,0 

9,0 

9,2 

8,9 

8,8 

8,8 

8,54 

9,0 

0,2 

:í,4 

3 

9,1 

9.0 

8,7 

9,4 

9,0 

8,8 

8.6 

8.3 

8,0 

8,4 

8,94 

9,0 

8,3 

1,3 

4 

8,'t 

7,;) 

8,1 

7,7 

7,6 

7,0 

7,7 

7,7 

7,5 

7,2 

7,00 

8,4 

7,1 

1,3 

5 

8,6 

8,4 

8,0 

8,3 

7,9 

8,0 

8,0 

7,9 

8,0 

8,1 

7,40 

8,0 

6,1 

2,5 

6 

9,2 

8,8 

8,8 

9,0 

9,3 

9,0 

9.3 

9,3 

9,4 

9,7 

8,07 

9,7 

7,7 

2,0 

7 

10,4 

10,3 

10,0 

lO.I 

10,3 

10,4 

10,0 

10,7 

10,7 

11,1 

10,23 

11,1 

9,4 

1,7 

8 

9,2 

9,0 

0,2 

9,0 

8,9 

8,9 

9,2 

9,3 

9,1 

9,1 

9,49 

10,0 

8,9 

1,7 

9 

8,3 

8,0 

8.3 

8,9 

9,2 

9,5 

9,5 

9,1 

8,8 

8,9 

8,87 

9,5 

8,0 

1,0 

10 

9,:! 

9,1 

9,2 

9.1 

9,1 

9,2 

8,8 

8,4 

8,3 

8,3 

8,87 

9,3 

8,3 

1,0 

11 

8,0 

9,7 

9,0 

10,0 

8,3 

9,2 

9,0 

9,9 

10,5 

11,0 

8,76 

11,0 

0,0 

4,4 

12 

10,9 

11,0 

lO.O 

10,2 

10,1 

9,9 

10,0 

10,1 

10,1 

10,1 

10,44 

11,3 

9,7 

1,0 

13 

10,8 

9,8 

9,4 

9,3 

8,6 

8,8 

9,1 

8,1 

7,7 

7,0 

9,54 

10,8 

7,0 

3,2 

14 

8,0 

8,1 

8,2 

8,3 

8,1 

8,2 

8,1 

8,4 

8,3 

8,2 

8,07 

8,0 

6,7 

1.9 

15 

9,4 

9,3 

9,2 

8,8 

8,5 

7,9 

8,1 

8,0 

7,9 

9,4 

8,35 

9,5 

7,1 

2,4 

lii 

9,3 

9.1 

8,0 

8,1 

8,3 

8,0 

8.2 

7,9 

7,9 

7,8 

9,33 

11,1 

7,8 

3,3 

17 

9.2 

9,4 

9,2 

7,7 

7,5 

7,2 

0,9 

6,0 

0,3 

0,4 

8,98 

11,1 

0,3 

4,8 

18 

C,2 

0.2 

6,4 

0,0 

6,9 

7,1 

7,1 

7,4 

7,1 

0,0 

6,32 

7,4 

0,5 

1.9 

19 

10,4 

10,6 

10,0 

10,8 

10.8 

10,9 

10,9 

11,0 

10,9 

11,0 

9,49 

11,0 

6,9 

4,1 

20 

ll,(j 

10,4 

11,1 

10,5 

10,3 

9,5 

9,9 

10,0 

9,9 

9,8 

11,00 

11,8 

9,5 

2,3 

21 

11,4 

11,4 

11,3 

11,0 

11,0 

11,5 

11,4 

11,5 

11,6 

11,5 

10,64 

11,0 

9,2 

2,4 

22 

liO 

12,1 

12,0 

11,9 

12,0 

11,9 

12,0 

12,0 

12,0 

12,0 

11,79 

12,1 

11,2 

0,9 

23 

12,7 

12,0 

12,1 

11,7 

11,3 

10,9 

10,7 

10,6 

10,0 

10,9 

12,00 

12,9 

10,0 

2,3 

24 

li,3    ; 

11,7 

12,2 

12,1 

12,1 

12  2 

12,2 

12,1 

11,2 

11,4 

11,74 

12,2 

H.O 

1,2 

25 

10,1 

10,0 

10,2 

10,4 

10.3 

10,6 

10,2 

10,5 

10,3 

10,2 

10,80 

11,8 

9.9 

1.9 

26 

9,a 

9,7 

9,7 

9,7 

9,7 

9,0 

10,1 

9,0 

8,7 

8,7 

9,40 

10,3 

8,6 

1,7 

27 

5,9     ' 

o,9 

0,0 

0,2 

5,9 

6,0 

0,8 

0,1 

6,2 

0,8 

0,92 

8,8 

5,9 

2,9 

28 

ll,i    • 

11,1 

11,2 

11,1 

11,0 

10,2 

9,9 

9,8 

9,0 

9,7 

9,31 

11,2 

6,9 

4,3 

29 

8,4 

8,3 

8,5 

7,3 

8J 

8,1 

8,4 

8,0 

8,5 

8,5 

8,62 

9,3 

7,3 

2,(1 

30 

11,0 

11,4 

11,4 

11,0 

11.5 

11,5 

11,3 

11,3 

11,4 

11,0 

11,02 

11,8 

8.6 

3,2 

31 

8,58 

8,38 

8,33 

8,U 

8,44 

8,44 

8,45 

8,33 

8,30 

8,38 

8,29 

9,22 

7,20 

1.90 

l.M 

9,23 

9,23 

9,09 

8,89 

8,62 

8,64 

8,07 

8,02 

8,50 

8,04 

8,81 

10,11 

7,25 

2.SG 

2    /        .«cdias 
lias  liiTailii'; 

10,S2 

l(),'il 

10,.-J2 

10,33 

10,3^! 

10,24 

10,26 

10,19 

10,00 

10,09 

10,30 

il,25 

8.97 

2,2.S 

3.-' 

9,48 

9,37 

9,33 

9,25 

9,19 

9,14 

9,10 

9,08 

8,97 

9,07 

9,17 

10,23 

7,80 

2,37 

lii-ilias  i!(i  v.n 

f                                                                                                                                   , 
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HUMIDADE  RELATIVA-ESTADO  DE  SATURAÇÃO- 100 


JANEIRO 
1865 


6 
7 
8 
9 
10 

n 

12 

i:í 

14 

15 

lli 

17 

IS 

l'.t 

20 
21 
22 

2:t 
n 
r.) 

20 
27 
28 
2'J 
30 
31 


PSYGHROGRAPHO 


1.' 


Urdias  das ' 
drcadas  . 


Medias  do 


92,2 

s2,:í 
71,9 
87,4 
84,7 
84,8 
87.7 
96,3 
92,7 
93,3 
100,0 
89,2 
98,8 
93,8 
7(i,7 
88,2 
90,3 
89,3 
70,7 
74,4 
9;í,3 
87,0 
94,2 
98,8 
93,0 
93,2 
92,7 
9,3,4 
77,0 
90,0 
8'.i,7 


9  i 


87, .3.-; 

87,74 
91,41 
8K,92 


96,0 
83,3 
74,4 
80,2 
88,0 
76,0 
92.0 
96,4 
90,4 
92,3 
97,3 
80,7 
98,8 
98,7 
76,6 
87,0 
92,6 
97,3 
75,7 
73.3 

9(;,.j 

93,8 
97,8 
98,8 
9.3,0 
93,3 
87,8 
90,7 
77,8 
89,8 
91,2 


3.^ 


88,12 
87,80 
!)2,00 
89.42 


94,7 
87,8 
77,0 
80,2 
87,7 
88,0 
91,9 
93,0 
97,0 
93,3 
98,6 
72,9 
96,3 
10(J,0 
68,3 
86,9 
92,6 
96,0 
70,4 
74,7 
90,0 
93,0 
97,7 
100,0 
94,3 
93,3 
90,;i 
90,4 
79,2 
86,2 
94,8 


89,99 
83,(J9 
92,73 
89,37 


90,7 
88,8 
80,0 
88,6 
87,7 
88,4 
91,7 
93,7 
90,3 
92,3 
98,0 
73,0 
94,0 
90,4 
71,7 
88,1 
90,3 
91,2 
71,3 
81,1 
98,8 
97,3 
93,4 
100,0 
90,7 
93,3 
90,1 
89,0 
82,2 
89,7 
90,3 


89.K2 
83,79 
93,74 
89,91 


92,2 
77,9 
84,3 
90,0 
90,0 
92,5 
94,4 
92,3 
97,3 
94,7 
100,() 
73,0 
92,7 
92,3 
83,7 
87,0 
86,6 
98,7 
72,4 
81,4 
98,8 
93,0 
93,0 
98,8 
100,0 
93,3 
87,7 
84,4 
84,3 
88,4 
97,6 


88,1 
76,4 
78,0 
90,0 
89,8 
92,4 
94,3 
93,7 
98,6 
96,0 

100,0 
70,6 
90,3 
93,0 
84,0 
74,7 
83,7 
97,3 
71,1 
89,0 
97,7 
93,7 
93,0 
97,8 

100,0 
93,3 
87,7 
84,3 
89,2 
88,4 

100,0 


90,00 
87,20 
93,00 
90,38 


89,73 
86,97 
93,41 
90.14 


86,6 
73,0 
86,8 
88,6 
91,4 
97,0 
94,4 
93,7 
98,6 
93,0 
100,0 
83,3 
90,2 
87,3 
89,3 
79,0 
90,3 
97,3 
74,4 
83,0 
98,8 
'J6,3 
93,4 
97,8 
100.0 
94,3 
83,3 
86,8 
9,3,4 
91,0 
97,7 


S.''' 


90,31 
87,9.3 
91,07 
90,94 


88,1 
78,0 
93,4 
87,3 
89,8 
93,9 
98,3 
94,8 
98,6 
94,7 
100,0 
96,0 
96,3 
92,5 
92,0 
83,3 
91,4 
96,3 
80,0 
87,2 
98,8 
93,8 
90,6 
97,8 
98,8 
94,3 
92,0 
92,2 
93,3 
92,3 
IIMI.O 


91,71 
91,32 
93,30 
92,99 


86,0 
70,1 
91,0 
80,3 
91,4 
92,3 
98,3 
97,3 
97,3 
96,0 
100,0 
94,7 
91,4 
90,3 
88,2 
83,6 
92,0 
97,0 
80,7 
96,2 
90,7 
90,3 
97,7 
90,7 
93,3 
84,0 
90,2 
78,0 
1011,0 
91,2 
100,0 


10.' 


90,68 
91,33 
93,33 
91,90 


88,0 
63,4 
8S,0 
80,3 
90,0 
87,2 
.93,9 
90,4 
94,8 
92  2 
100,0 
87,3 
88,0 
81,8 
82,9 
73,0 
93,8 
97,0 
70,3 
92,4 
94,3 
90,0 
97,8 
100,0 
94,3 
89,8 
91,0 
66,0 
100.0 
88,7 
98,8 


11.'' 


87,70 
87,39 
91,94 
8'.t,10 


70,0 
32,3 
90,1 
82,0 
89,0 
77,4 
90,0 
91,7 
90.3 
94,7 
100,0 
88,8 
92,8 
91,6 
91,0 
74,9 
97,0 
90,3 
63,5 
9(),.3 
93,2 
88,2 
90,7 
100.0 
90.0 
90.0 
91.0 
66.8 
100,0 
8.1,7 
98,8 


Meio  din 


8'i,01 
89,30 
90,76 
88,18 


77,7 
32,9 
83,6 
81,7 
83,4 
83,6 
94,7 
90,7 
97,5 
94,8 
98,6 
90,2 
91,7 
89,4 
81,9 
79.0 
93,3 
95,2 
00,5 
90,3 
94,3 
80,3 
97,8 
100,0 
80,9 
84.7 
82,7 
38,8 
100,0 
74,8 
100.0 


84,20) 
87,81 
87,81 
80,08 


75,4 
52,3 
82,4 
80,8 
83,0 
88,9 
87,3 
89,5 
90,2 
83,3 
93.5 
87,7 
95,3 
86,2 
82,9 
93,3 
97,7 
91,7 
58,4 
96,3 
94,3 
80,0 
97,8 
98,S 
,S3,I) 
81,0 
7Ú,I 
62,4 
100,0 
76,0 
98,8 

82,33 
88,32 
80,41 
83,72 


2." 

77,6 
59,4 
86,6 
76,0 
77,5 
85,4 
83,5 
87,3 
98,0 
7i,3  ■ 
90,0 
80,4 
90,8 
86,2 
79,4 
97,4 
80,0 
90,5 
62,4 
97,3 
93,3 
83,4 
90,7 
97,9 
80,9 
82,7 
70,1 
63,3 
100,0 
7 '1,7 
100.0 

80,02 
87.26 
87,22 
8.3,10 


HUMIDADE  RELATIVA-ESTADO  DE  SATUIIACÃO^IOO 


't;> 


PSYGHROGRAPIIO 


3.^ 

87,7 
63,2 
90,0 
73,1 
75,7 
1)1,0 
80,4 
8i,4 
97,4 
73,7 
9ÍG 
89,6 
91,8 
93,2 
76,3 
97,4 
83,7 
81,6 
66,2 
98,7 
93,3 
93,1 
98,8 
97,9 
88,8 
81,4 
83,7 
60,8 
100,0 
73,8 
96,6 

81,66 
88,11 
88,40 
86,13 


84,0 
63,7 
93,6 
72.2 
70,0 
S7,0 
77,2 
83,4 
04,7 
72,3 
90,0 
90,3 
93,0 
89,0 
80,4 
96,2 
87.4 
86,0 
67.2 

100,0 
87,2 
93,4 

100,0 
9S.8 
92,2 
82,4 
93,7 
62.0 

100,0 
73,6 
9fi,6 


80,08 
88,01 
89,49 
80,17 


87,0 
00,6 
93,0 
73,3 
74,3 
83,3 
78.2 
80,0 
91,8 
77,3 
98,6 
88,9 
91,7 
91,2 
82,7 
97,3 
88,3 
90,0 
71,0 
100,0 
96,3 
96,6 
98,8 
93,0 
100,0 
83,3 
90,2 
03.8 
100.0 
79,0 
98,8 


«.' 


82,10 
90,03 
91,36 

88,02 


88,4 
06,8 
91,2 
82,7 
71,0 
87,0 
81,4 
88,0 
92,3 
87,4 
90,1 
91,3 
90,3 
88,7 
87,0 
91,0 
83,7 
78,7 
73,8 
100,0 
90,7 
97,7 
93,3 
93,2 
100,0 
87,2 
93,7 
09,0 
98,8 
08,3 
100,0 


83,62 
88,10 
90,39 
87,45 


89,7 
68,8 
94,8 
81.4 
73,3 
84,0 
83,0 
89,3 
92.3 
93,6 
90,1 
77,6 
90,4 
83,0 
84,7 
87,0 
87,0 
78,4 
80,0 
97,6 
91,7 
97,7 
93,0 
91,0 
100,0 
91,7 
92,6 
00,3 
97,7 
83,9 
100,0 


83,36 

86,18 
91,67 
87.84 


89,6 
70.1 

94,9 
82,3 
70,7 
80,8 
90,1 
90.6 
94.7 
98,6 
90,2 
91,2 
90,3 
80,3 
80,0 
80,0 
83,7 
71,8 
81,3 
97,0 
84.9 
97,7 
93,3 
88,3 
98,S 
91,7 
90.1 
73,7 
91,7 
83,8 
100,0 


86,84 
86.90 
98,38 
82.21 


89,4 
09,0 
91,2 
83,1 
83,4 
88,0 
88.7 
91,7 
97,4 
98.6 
92,3 
93.7 
90,4 
89,9 
83,7 
82.0 
88,0 
73,:'. 
81,3 
97.7 
90,3 
90,6 
97,8 
89,6 
90,7 
88,1 
93,0 
78,3 
89.1 
86,1 
98.8 


10. 


88,03 
87,31 
91,31 
89,10 


8(),0 
08,0 
87,4 
79,4 
83,4 
87,8 
90,0 
92,8 
90,2 
97,4 
89,4 
98,0 
92,0 
80.4 
88.3 
83,1 
84,0 
70,7 
84,2 
'JS,7 
92,0 
93.4 
97,8 
88,3 
93,0 
90,7 
88,9 
71,0 
89,0 
90,8 
97,7 


11.* 


87,10 

87,26 
90,71 
88.43 


87,8 
08,3 
80,3 
83,2 
83,2 
89,2 
92,4 
92,9 
93,0 
94,7 
89,4 
97,0 
93,8 
73,8 
88,2 
78,9 
84,0 
69,2 
79,0 
90,3 
91,3 
93,4 
97,8 
88,4 
89,8 
89,3 
87,3 
72,1 
88,9 
89,3 
97,7 


.Uoia 
noite 


87,30 
83,30 
89,79 
87,30 


90,0 
74,0 
80,3 
84,0 
83,8 
90,3 
96,3 
96,3 
93,6 
100,0 
92.0 
98,7 
93,7 
73,7 
87,0 
92,4 
81,3 
73,4 
71,8 
90,3 
92,0 
94,2 
97,8 
90,8 
93,1 
90,3 
92,3 
77,4 
90.2 
90,8 
100,0 


Medias 


89,30 
86,37 
91,79 
89,39 


80,84 

09,94 

80,04 

83,13 

83.20 

87,91 

90,03 

91,70 

90,01 

90,89 

96,97 

87,00 

92,99 

88,99 

83,23 

80,04 

89,31 

87,90 

72,78 

91,87 

94,29 

93,30 

96,79 

96,03 

94,36 

89,60 

88,02 

73,20 

92,01 

84,33 

97,91 


Máxima 


86,63 
87,79 

01  '■}'•) 

88.64 


90,0 

88,8 

94,9 

90,0 

91,4 

97,0 

98,3 

97.3 

98,0 

100,0 

100.0 

98,7 

98,8 

100,0 

92,0 

97,4 

97,7 

98,7 

84,2 

100,0 

98,8 

97,7 

100,0 

100,0 

100,0 

93,3 

93,0 

93,4 

100,0 

92,3 

100,0 


Miiiinia 


93,27 
96,73 
•97,32 
96.54 


70,0 
32,3 

71,9 
72  2 
70,3 
77,4 
77,2 
81,4 
92,3 
72,0 
89,4 
72,9 
88,0 
73,7 
68,3 
73,6 
83,7 
69,2 
58,4 
73,3 
84,9 
80,0 
93,0 
88,3 
83,0 
81,4 
76,1 
38,S 
77,6 
68,5 
89.7 


Va- 
riação 


74,07 
75,23 
80,30 
76.66 


26,0 
36,3 
23,0 
17,8 
20.9 
19,6 
21,3 
13.1 

6,3 
27,3 
10,0 
23,8 
10,8 
24,3 
23,7 
23,8 
14,0 
29,3 
23,8 
20,7 
13,9 
17,7 

7,0 
11,7 
15,0 
14.1 
18.9 
31,0 
22.4 
23,8 
10.3 


JANEIRO 

1863 


21,20 
21,30 
17  22 

19,88 


1 

2 
o 

4 
3 
O 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


Medias 
(ias  decidas 


Medias  do  mcz 


13 
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QUADRO  DO  VENTO  E  CHUVA 

AXEMOGRAPHO  E  UDOGRAPHO 

JANEmO 

1865 

DIRECÇÃO  DO  VENTO-RUMOS 

o 

Meia  noite 
ás  2  horas 
da  maobã 

2ásl 

4ásG 

GásS 

8  ás  ip 

1 

10  ás  12 

Meio  dia 
ás  2  horas 
da  larde 

2  ás  4 

4  ás  6 

6  ás  8 

8  ás  10 

10  ás  12 

1 

OSO. 

0. 

ONO. 

NO. 

ONO. 

O.NO. 

OSO. 

0. 

N.NO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

9,0 

4 

NO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

N. 

0,5 

3 

N. 

.\N0. 

NO. 

ONO. 

O.NO. 

O.NO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

N-NO. 

N'NO. 

N'NO. 

0,1 

4 

XNO. 

N.NO. 

N. 

NNO. 

N. 

K. 

N'NE. 

N.NE. 

NE. 

N. 

N. 

NNE. 

0,0 

5 

NNE. 

N.\E. 

.\NE. 

N. 

NNE. 

N^E. 

NNE. 

N. 

N. 

NE. 

NT4E. 

NNE. 

0,0 

6 

.N. 

NE. 

N^E. 

NNE. 

NNE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

0.0 

7 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

.NE. 

.NE 

ENE. 

E. 

ESE. 

E. 

E. 

SE. 

0,0 

8 

SSE. 

S. 

S. 

SSE. 

SE. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

SSO. 

1,7 

9 

SSO. 

SO. 

N. 

NNE. 

N. 

NE. 

NE. 

N-NE. 

ENE. 

ENE. 

E. 

E. 

22  i 

10 

E. 

E. 

E. 

ESE. 

E. 

S. 

S. 

S. 

S. 

ESE 

ESE. 

V. 

0.4 

11 

E.\E. 

SSO. 

SO. 

SO. 

.\0. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

1.6 

12 

OSO. 

SO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

37,8 

13 

ONO. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

O.NO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

SO. 

OSO. 

0,5 

14 

OSO. 

0. 

ÓNO. 

OSO. 

OSO. 

0. 

0. 

ONO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

1,2 

15 

NO. 

.NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

0,1 

16 

0.\0. 

ONO. 

NO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

O.NO. 

SSO. 

NNO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

4,8 

17 

0. 

0. 

0. 

ONO. 

ONO. 

0. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

-NO. 

NO. 

ONO. 

5,3 

18 

OSO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

7,9 

19 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

ONO. 

0. 

0. 

OSO. 

0,0 

20 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO.      • 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

35,5 

21 

SSO. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

OSO- 

OSO. 

13,4 

22 

SO. 

SSO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO.     . 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO, 

0,1 

23 

S. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

18,3 

24 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

s. 

s. 

SSO. 

S. 

SSO. 

7,3 

25 

s. 

S. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

9,3 

26 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

0,8 

27 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

0. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

ONO 

8,8 

28 

ONO. 

NNO. 

NO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N.NO. 

NO. 

2,1 

29 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

NO. 

NO. 

NO. 

6,0 

30 

NNO. 

.NO. 

N-NO. 

V. 

SO. 

0. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

31 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

10,2 

N. 

3 

2 

+ 

4 

- 

2 

3 

4 

3 

3 

1 

.í 

Total 
36 

NNE. 

1 

1 

2 

^ 

o 

3 

2 

o 

0 

0 

1 

2 

18 

NE. 

1 

2 

1 

1 

1 

^ 

1 

II 

1 

1 

0 

II 

II 

ENE. 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

II 

E. 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

9 

ESE. 

0 

0 

1) 

1 

II 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

II 

4 

SE. 

() 

II 

II 

II 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

SSE. 

1 

0 

II 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

s. 

2 

2 

1 

1) 

II 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

0 

19 

SSO. 

5 

8 

6 

6 

c 

C 

5 

i> 

4 

5 

4 

0 

66 

SO. 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

1 

35 

OSO. 

5 

1 

3 

4 

4 

4 

2 

3 

5 

2 

3 

i; 

40 

0. 

1 

3 

1 

0 

0 

3 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

13 

ONO. 

3 

2 

çt 

2 

4 

.-, 

4 

3 

2 

1 

) 

3 

32 

NO. 

2 

3 

r, 

5 

3 

1 

4 

4 

1 

4 

4 

4 

41 

NNO. 

3 

3 

1 

1 

0 

1 

II 

1 

7 

5 

6 

:i 

31 

V. 

II 

0 

0 

1 

II 

II 

II 

(1 

0 

1) 

0 

1 

2 

C. 

" 

II 

II 

" 

0 

II 

n 

II 

11 

0 

U 

II 

II 

milliniplro^ 

U,H 

21,(1 

(>,7 

Ifi.l 

3S,.1 

32.0 

r,,H 

2i'i.O 

t7.l 

17..1 

7,11 

7,4 

Inl,,! 

2ii'i,« 
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o 
?;2 


3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

1-2 

13 

11 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 


26 
27 
2S 
29 
30 
31 


VELOCIDADE  DO  VENTO  EM  KlJ:.UMF/rRO.S 


13 

22 
7'J 
14 
10 
10 

6 
30 
18 

7 
13 
30 
15 

12 
16 
10 
25 

9 
i6 

O 
29 


26 
11 


14 
13 
23 

ci; 
11 

13 
10 
12 
29 
18 
9 
IS 
21 
15 
7 
9 
21 
10 
23 
10 
49 
12 
29 
32 
18 


3." 

4." 

5/' 

13 

14 

14 

li 

15 

2'» 

12 

11 

12 

50 

23 

26 

13 

9 

n 

211 

19 

18 

111 

li 

12 

13 

11 

s 

34 

14 

18 

13 

18 

2U 

10 

9 

10 

14 

11 

11 

26 

24 

30 

16 

16 

2U 

9 

8 

7 

11 

13 

15 

31 

30 

31 

19 

23 

31 

22 

26 

26 

13 

19 

20 

34 

36 

59 

10 

6 

11 

32 

32 

34 

32 

36 

34 

17 

H 

15 

43 

41 

43 

26 

21 

26 

14 

20 

23 

5 

3 

2 

18 

U 

10 

13 

11 

^2 

16 
33 

2ii 

15 
15 
12 

11 

21 
20 
II 

9 
27 
li 

5 
II 
28 
33 
23 
24 
43 
11 
36 
3t 
15 
43 
26 
21 

17 

28 


17 
29 
33 
32 
12 
15 
12 
8 
20 
18 
II 
11 


11 

29 
36 
21 

26 

37 

8 

34 

32 

19 

48 

28 

22 

3 

9 


16 

38 
18 

12 
II 
12 
11 
li 
18 
10 
14 
23 
16 
15 
li 
29 
38. 
20 
30 
36 
15 
35 
35 
21 
51 
26 
23 


9." 


U 

ÍO 
17 
17 
i:i 
i:i 

12 
15 

16 
8 
13 
24 
16 
11 
9 
24 
39 
13 
29 
36 
10 
37 
31 
20 


21 

8 


10.» 

11.» 

Moio 
dia 

14 

16 

20 

43 

i3 

38 

22 

31) 

31 

29 

:i.i 

30 

IS 

IS 

20 

11 

16 

IJ 

12 

12 

11 

M 

23 

23 

13 

16 

16 

15 

12 

i 

9 

7 

3 

22 

27 

25 

16 

15 

13 

17 

21 

20 

11 

20 

26 

10 

15 

17 

26 

26 

31 

36 

38 

30  ' 

12 

20 

21 

29 

37 

40 

38 

io 

37 

16 

2il 

21 

41 

13 

46 

28 

28 

32 

23 

32 

30 

47 

13 

49 

23 

27 

27 

27 

40 

10 

H 

13 

19 

12 

14 

16 

37 

36 

32 

ai 

40 
46 
31 
21 
II 
10 
29 
23 


13 

23 
24 
10 
3i 
34 
20 
41 
37 
17 
17 
26 
35 
49 
31 
41 
17 
21 
43 


12 
K 
10 
30 
23 


30 
16 
43 
36 
16 
13 
21 
27 
48 
42 


36 


19 
31 
21') 
10 

-j 

9 

32 


3(1 
29 


16 
45 
36 
23 
43 
25 
30 
19 
37 
43 
15 
23 
34 


21 

7 
•2 

9 
28 
11 

9 


29 
31 
10 
46 
32 
26 
40 
21 
32 
47 
31 
43 
23 
18 
34 


28 
27 
27 
16 
6 
3 
9 


19 
3 


48 
33 
2Í 
10 
22 
38 
46 
3i 
33 


21 
34 

22 
13 
10 

8 
30 
11 


51 
29 
20 
40 
18 
40 
43 
32 


7.» 


38 


10.» 


15 


26 


Meia 

noite 


13.5 

32,3 
28,5 
27,1 
12 
9.6 
9,0 

20,; 

19,7 
11, i 

8,; 

29,9 
19,0 
13,4 
11,5 
12,9 
22,4 
29,6 
13,1 
33,5 
35,0 
18,1 
36,6 
26.1 
28,5 
i3,3 
29,:! 
-IJ  ', 

13.9 
11,8 
30,9 


21,9 
U,2 

22,3 


19,6 


21,4 
14,3 
23,2 


19,4 
17,3 

24,2 


19.; 


20,i 


14,3 
17,9 
23,1 


18,6 


16,3 
20,1 
25,4 


20,8 


19,6 
18,9 
23,5 


19,8 
18,7 
24,7 


20,6 
23,9 


21,6 


Hcilias  (1.18  (Iccadas  c  do  nicz 


17,8  .    16,4 


18,6 
23,6 


19,6 
18,8 
27,7 


22,1 

20,8 

22,6 

22,8 

30,3 

32,0 

25,2 

23,9 
23,7 
33,4 


27,2 


22,3 
22  2 
31,3 


22,7 

17,4 

16,0 

23,3 

22,3 

21,5 

32,5 

31,8 

30,7 

26,4 

2i,l 

23,2 

16,0 
23,9 
28,3 


23,0 


23,1 
27,1 


21,8 


15,9 
22,3 


21.3 


15,2 
21,2 
25,4 


20.; 


16,0 
19,9 
24,3 


20.3 


17,6 
18,9 
25,2 


20,7 


20,6 
20,5 
24,4 


21.9 


18,7 

20,3 


VENTOS 


Sna  1.'  década 
.  2«  >  
,  3  a      ,       

'  'i  uranic  o  mez 

Chuva  correspondente  cm  millímelros 

I  Da  l.»doc.id.i 4488 

1.2.»       .      4878 

Kilometros  percorridos  /  ,3a      ,      ^  ^jjj 

'  durante  o  mez 16523 


N. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

S. 

sso. 

SO. 

OSO. 

0. 

ONO. 

MJ 

N.\0 
11 

V. 
1 

21 

17 

11 

10 

9 

4 

2 

2 

12 

2 

1 

2 

2 

0 

7 

S 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

17 

13 

9 

21 

2:1 

11 

II 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

31 

17 

33 
33,8 

23 

2 

2 

11 

9 

1 

36 

18 

11 

11 

9 

4 

2 

2 

19 

66 

40 

13 

32 

11 

31 

4 

1,5 

2,3 

6,4 

0,3 

*,2 

0,7 

0,8 

0,6 

0,1 

96,7 

31,0 

8,6 

6,1 

1,7 

4,8 

—  (l,H 


Veluciílade    máxima 


na  1.''  iJecada 79  kiloni.  t-ni    4 

2.*       »       56      .       .12 

3.*      .       59      »       •   2Í 

!  durante  o  mt!Z 79      »       >     ^ 


Dia  o  mais  ventosD -(3. 

Dia  o  menos  ventoso II. 

Velocidade  miniiièS 2  kilortictros  cm  G.  7  c  2íí. 
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■ 

QUADRO  COMPLEME.MAK 

Thcrniomeliu  das  teniporaluras 

Serenidade  do 

céu  e  nuvens 

limites — graus  eentesiniacs 

o 

Ozonometro 

JAXEIEO 

Máxima 

Miiiiiiia 

^ 

re 

9  horas  da  manhã 

Meio  dia 

186Õ 

B 

Ao  sol 

Na 
relia 

Na 
relva 

.\o  espe- 
lho para- 
bólico 

Milli- 
metros 

Milli- 
nielros 

De  (lia 
graus 

De  noite 
graus 

Gmus 

médios 

Configurações 

Graus 
médios 

Confii;araçOes 

1 



18,4 

6,6 

— 

9,0 

2,16 

10,0 

9,5 

4 

Ci.,C.-St,,C.-Ni.,C.-Ci. 

1 

C.-Ci.,  Ni.,  St..  C.-SI. 

2 

— 

13,5 

0,8 

— 

0.3 

2,52 

4,3 

8,3 

10 

C.-St-,  St.-Ci. 

9 

C,  Ci.-St. 

3 

32,3 

17,5 

3,7 

6,7 

0.1 

3,08 

10,0 

8,3 

0 

Ni.,  Xi.-C,  St.-C. 

1 

C.-Ni.,  C,  Ci. 

'k 

3j,9 

16,7 

9,5 

— 

0,0 

2,24 

3.0 

9,5 

8 

C.-Sl.,  c. 

10 

C. 

5 

36,1 

13,5 

2,7 

6.0 

0,0 

l.os 

7.3 

7,3 

8 

Ci.,  St.-Ci. 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

6 

29,8 

2i,2 

2,3 

5,0 

0,0 

0.80 

3,3 

5,3 

2 

Ci.-St.,  Ci.,  St.-C. 

8 

Ci.-St.,  Ci.-C,  St.-C 

7 

— 

29,0 

4,9 

7,5 

0,0 

0,60 

4,3 

5,0 

0 

Ene. 

4 

Ci.,  Ci.-St.,  C-St. 

8 

— 

23,8 

8,3 

— 

1,7 

1,10 

9,3 

8,5 

0 

Ni.,  C.-Ni.,  C. 

1 

C.-Ni.,  C.-St..  C.-Ci. 

9 

— 

13,7 

10,9 

— 

22.1 

0,80 

9,3 

0,3 

0 

Ni.,  Ni.-C. 

0 

Ni. 

10 

32,0 

23,0 

9,9 

— 

0,4 

0,08 

3,3 

9,3 

0 

Ni.,  Ni.-C. 

0 

C-St.,  C.-Ni.,  Ni.,  c. 

11 

33,3 

23,2 

3,9 

1,6 

1,80 

7,3 

7,3 

0 

Nev.  int. 

0 

Ci.,  c. 

12 

20.0 

16,6 

3,7 

37,8 

1,00 

10,0 

7,0 

0 

C.-Ni.,  Ni.,  Ci.,  c. 

0 

C.-Ni.,  Ni.,  C.-Ci. 

13 

32,9 

20,0 

10,9 

— 

0.3 

1.26 

9.0 

9,3 

2 

C,  C.-Ni.,  Ci. 

0 

C.-Ni.,  C.-St.,  Ci.,  c. 

li 

33,8 

18,1 

8,5 

— 

1.2 

0,94 

10,0 

9,3 

0 

C.-St.,  C.-Ci.,  C,  Ci. 

II 

C.-Ni.,  c. 

13 

34,4 

28,0 

7,6 

— 

0.1 

2,80 

3,3 

0,3 

2 

C.-St.,  Ni.-C,  Ni. 

2 

C.-Ni  ,  Ni.,  C-St. 

IG 

32.0 

24,1 

6,5 

— 

4.8 

1,00 

8,0 

9,3 

2 

C,  C.-St.,  Ci.-C,  Ci. 

0 

Ni.,  Ni.-C,  St. 

17 

— 

21,6 

9,3 

— 

3.3 

1,40 

10,0 

10,0 

0 

C.-Ni.,  Ni.,  C. 

0 

Ni. 

18 

34,5 

22.5 

5,9 

— 

7,9 

3,30 

9,3 

9,3 

0 

Ni. 

1 

C.-Ni.,  C,  C.-Ci. 

19 

34,4 

29,5 

4,7 

— 

0.0 

1,04 

3.0 

3.0 

',) 

C.-St.,  Ci.-St. 

8 

Ci.,  Ci.-St.,  C.-SI. 

20 

— 

16,6 

3,7 

— 

33,3 

0,80 

10,0 

9,0 

0 

Ni.,  C.-Ni. 

0 

Ni.,  Ni.-C 

21 

23,6 

23,9 

— 

— 

13,4 

1..36 

9,0 

10,0 

0 

Ni.,  Ni.-C. 

0 

C.-Ni.,  C.  C.-Ci.,  c. 

22 

30,2 

22,1 

6,4 

— 

0,1 

0,30 

9.3 

9,3 

« 

Ci.,  Ci.-St.,  C. 

0 

C-Ci.,  C.-Ni.,  St.,  c. 

23 

— 

16,0 

12,9 

— 

18,3 

0,30 

10,0 

10,0 

0 

Ni.,  C.-Ni. 

0 

Ni. 

24 

— 

— 

i4,0 

— 

7,3 

0,30 

7,0 

8.3 

0 

Ni. 

0 

Ni. 

1             2.J 

33,7 

28,7 

10,8 

— 

9.3 

1,90 

10,0 

0,3 

1 

C.-Ni.,  Ci.,  Ci.-St. 

1 

Ci.Ci.-St.,Ci.-C,C.-Ni.' 

20 

36,1 

26,0 

13,5 

— 

0,8 

0,32 

10,0 

10.0 

1 

C.-Ni.,C.-Ci.,Ci.-St.,Ni. 

4 

C,  Ci.-St.,  Ci. 

27 

33,9 

27,7 

9,3 

— 

8,8 

2,30 

9,3 

9,3 

3 

C.-St.,  C.-Ni.,  Ni. 

2 

C.-Ni.,  C.  Ci.-C 

28 

34.0 

23,4 

7,8 

— 

2.1 

2,30 

3,0 

9,3 

8 

C„  C.-St. 

(> 

C,  C.-St.,  Ci. 

29 

— 

19,6 

5,1 

4,9 

6,0 

1,00 

9,3 

3,3 

0 

Nev.  int. 

0 

Ni. 

30 

39,1 

26,9 

6,1 

— 

0.0 

2.08 

8,0 

7,3 

8 

C.-St.,  Ci. 

6 

C,  C.-St. 

31 

— 

20,8 

— 

— 

10.2 

2.1)0 

10.0 

8,0 

0 

Told. 

0 

Told. 

u  .      .    (*  '•■ 

33,32 

19,78 

5,96 

1.31 

7,13 

7,83 

3,2 

4.1 

Hcdias  lias  J^,  , 
dera(la.s.  j   ' 

31,97 

22,22 

6,47 

— 

— 

1.39 

8,43 

8,33 

2,1 

1.1 

(3."  . . 

33,23 

23,31 

10,68 

— 

— 

1.49 

8,86 

8,39 

2,4 

1,7 

Urdia»  do  mn  . .  . 

32.73 

21.84 

7.23 

— 

— 

1.33 

K.IS 

8.27 

2,3 

2,3 

Frcssriij  atihu^ptienr.t 

■rt'iiipn.itiir.1  á  .-oiiitii.i 

IVnijiir.iliir.i  ila  rch.i 

•:i:t.  í\  „,„    A  .1.,  n  »  irii.  ... 

<;; H  iMii  '■).■;                                 .    29 3 

em  7  e  19    

i  Exlromas  do  tnez 

min.' absoluta  744,2    »   18  .  4t 

[var.  niax."  . .     19,8 

:j  0   „    2 0,8 

.,   2 

. ...    lO.H 28,7 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

« 

Serenidade  do  cèu  e  nuvens 

ESTADO  GERAL  DO  TEMPO,  ETC. 

JANEIRO 

1865 

vt  horas  da  tarde 

9  horas  ila  noite 

Gr.Tiis 
meilios 

Configara(Ses 

Grans 

ConOguraçBes 

0 

Ni.,  Ni.-C. 

G 

C.-Ni.,  Ni.,  C-St. 

Niib.;  eh.  por.  inter. 

1 

8 

C.-St.,  C,  St.-Ci. 

10 

St.-Ci. 

T.  cl.  e  vent. 

2 

0 

Ni.,C.-Ci.,C.-Ni.,c. 

3 

C.-St.,C.-Ni.,C-Ci. 

Geralmente  ene.;  t.  vent.;  chuv. 

3 

10 

— 

10 

— 

M.  b.  t. 

4 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

9 

St.-Ci.,  Ci. 

M.  h.  t. 

5 

U 

Eiic,  c. 

2 

Ci-C.Ci.-St.,St.,C 

Nuh.;  b.  t. ;  corr.  siip.  SO.;  ha.  lu. 

6 

8 

Ci.,  Ci.-St.  C. 

0 

C.-Ci.,  c. 

Nev.  fra.  ile  m.;  corr.  sup.  SC;  chuv.  ás  6^43'  t. 

7 

1 

C,  C.-Ni. 

0 

Ni.,  C.-Ni. 

Gerahuente  ene.,  eh.  mi.  das  7.40'  ás  9  m.;  chuv.  pela  1.  e  n. 

8 

0 

Ni. 

0 

Ni. 

TolJ.;  chuv.  do  m.,  eh.  reg.  e  mi.  pela  t.  e  n. 

9 

S 

C,  C.-St.,  Ci. 

1 

Nev.  int. 

Ene.,  eh.  mi.  de  n.  e  m.;  nev.  int.  ás  9  n. 

10 

0 
0 
3 

C.-Ni.,C.,C.-Ci..c. 
Ni.,  Ni.-C. 
C.-St.,  C.-Ci.,  C. 

1 

0 
3 

C.-Ci.,  C,  C.-St., 

C.-Ni. 
Ni. 
C.-Ci.,  C.-Ni.,  C- 

St.,  St.-Ci. 

Ene;  nev.  int.  de  m.;  eh.  mod.  e  chuv.  de  t.  e  n. 
Ene,  eh.  mi.,  eh.  seg.  desde  6  t.;  tenip.  SO.  á  n. 
Nub.,  ehuv.  ás  9  m. ;  peq.  ag.  ás  8  n. 

11 
12 

13 

0 
S 

Ni.,  Ni.-C,  c. 
C.-St.,  C.-Ni.,Ci.- 
St.,  Ni. 

0 
5 

C.-St.,  C,  C.-Ni. 
St.-C,  C.-Ni.,  Ci.- 
St. 

Geralmente  ene.;  peq.  ag.  e  chuv.  por  inter. 
Nub.,  chuv.  por  vezes. 

14 
lo 

0 

Ene. 

1 

C.-Ci.,  St.,  Ni. 

Geralmente  enp.;  eh.  mi.  pela  t. 

16 

1 

C.-Ni.,  C.-St. 

6 

St.-C,  C. 

Ene.  ccr.;  eh.  mi.  por  inter. ;  nub.  á  n. 

17 

5 

C.-St.,  C.-Ni.,  Ni. 

7 

C.-St.,  C.-Ni.,  Ni. 

Ene.,  eer.,  eh.  mi.  até  11  m.;  v.  fr.,  ag.  o  ehuv.  de  t.  e  n. 

18 

1 

Ci.,  Ci.-St.,  C. 

4 

Ci.,  Ci.-C,  St.-C 

B.  t.  de  m.,  nub.  e  enn.  á  n. 

19 

0 

Ni. 

0 

Ni. 

Ene  ,  SSO.  fr.,  eh.  seg. ;  temp.  SSO.  á  n. 

20 

1 

Ci.-C,  C,  C.-Ni. 

8 

St.-C. 

Tenjp.  do  SO.  de  n.  e  madr.;  abonançou  para  a  n. 

21 

0 

Ni.-C,  Ni.,  c. 

0 

C.-Ni..,  Ni. 

Geralmente  ene.;  m.'°  enn.  de  m.;  eh.  mi.  ás  5  t. 

22 

0 

Ni. 

0 

Ni.,  C.-Ni. 

Borrasca  do  SSO.,  oh.  quasi  seg. 

23 

0 

Ni. 

8 

St.-C,  St.-Ci. 

Ene.  nev.  ás  8  m.,  ag.  pela  madr.;  eh.  mi.  ao  m.  d. 

24 

0 

Ni.,  C.-Ci. ,  St. 

0 

Ni.,  Ni.-C 

Geralmente  ene;  v.  fr.,  eh.  ra.  por  vezes;  SSO.  for.  á  u. 

23 

4 

C.-St.,  C.-Ni.,  C. 

9 

Ci.-St. 

Temp.  do  SSO.  pela  n.  e  m.;  ag.  ás  2.50'  t.;  chuv.  de  t.  e  n. 

26 

1 

C.-Ni.,  C-St.,  Ni. 

0 

Ni.,  i\i.-C 

Nub.;  ag.  for.  e  sar.  ás  8.20'  m.;  t.  d'ag. 

27 

2 

Ci.,  C.-St  ,C 

10 

Ci.-St. 

Nu.  disp.;  ag.  pela  n.;  N.  for.  das  H  ás  5  t. 

28 

0 

Ni. 

1 

C.-Ci.,  C,  C.-Ni. 

Nev.  int.;  eh.  mi.  até  6  t. 

29 

7 

C 

8 

Ci-St. 

Nu.  disp.;  hor.  enn  ;  b.  t. 

30 

0 

Ni..CNi.,St.,C- 
C.í.,  c. 

0 

Ni.,  C.-Ni. 

Told.  cer. ;  SO.  bast.  fr.;  eh.  mi. 

31 

4,0 

4,3 

Tolal  da  1.»  década.. 

Chuva 

Agua 
evaporada 

Ventos  pre- 
dominantes 

SI.  inf. 

SI.  sup. 

34,3  mil. 

33,8  mil. 

15,12  mil. 

q.  NE.  e  S. 

1.5 

2,7 

»      da  2.' 

82,0  » 

94,7   » 

13,94    .. 

qq.  NO.  e  SO. 

2,:-! 

4,0 

3,7 

»      da  3.'      .. 

Tul.il  do  mez 

59,8   .. 
17(1,1  mil. 

76,3  .. 

201,8  mil. 

16,36    » 

47,42  mil. 

q.  SO. 

q.  SO. 

Tens.io 
atmos 

do  vapor 

pherico                   Humic 

D 

ade  relativa                  EvaporaçSo 

iasde  eh.  ou  chuv.  em  1,  2,  3,  7,  8,  9,  10,  H 
17,  18,  20,  21,  22,  23,  24, 2.1  26,  27, 28, 2!] 
menos  venlosos:  2,  3,  4,  8,  9,  13,  17,  18. 
26,  27,  2Se31;  nevoeiros  em  7,  IO,  11,2 
ias  mais  ou  menos  ennevoados  em  19, 22  e 
ia  2:  eh.  ás  2.20'  n.;  dia  8:  ag.  á  ni.  n.  e 
iM    n    i.  .'i5'  p  ili.i  5!  :  rli.  ;ilé  H  liO'  ni. 

,12,13,14,15,16, 

e31 ;  dias  mais  ou 
20,21,  23,24,25, 
4  e  29. 

30;  saraiva  em  27. 
40';  dia  17:  ag.  á 

Extr 
do 

/máxima  . .    12 
^Hminima..     4 

9  ouj  2 
6   .. 
:j 

4  ao  m.  d.    100,0  ei 
2  ás  Hm.   S2,3     - 

47  7 

n  10,  HeM  3,30  em  18 

Sásllclt.  0,.jO    «  22, 23  e 24  [! 

2  80 

' 

• 

13 


ADVERTÊNCIA 


Latitude  do  Observatório 38°.  43'.  13", 1.  N. 

Longitude 9°.  08'.  20".5.  0.  Greenwich. 

DislMiicia  ao  Tejo 1217,0.  metros 

Altitude  da  tina  do  barograplio 102,3.      » 

Elevação  do  terraço  sobre  o  solo 17,5.      » 

No  terraço  estão  os  recintos  dos  instrumentos  meteoroló- 
gicos. 

Bar ographo.  — Registra  photographicamente  as  variações  da 
pressão  atmns[ilierica. 

As  alturas  baiometricas,  deduzidas  deste  instrumento,  bem 
como  as  obtidas  por  observações  directas,  referem-se  ás  do  baró- 
metro padrão. 

A  reducção  das  alturas  á  temperatura  O"  da  escala  centigrada  ó 
feita  pelas  taboas  de  Haegliens. 

Psychrographo.  — Ê  o  psychrometro  de  Augusto  apropriado 
ao  registro  |)hoti)grapliico.  Pelo  emprego  de  um  só  relógio  e  da 
luz  dl!  um  só  bico  de  gaz  se  oljtem  o  registro  continuo  e  simultâ- 
neo do  psychrometro  e  do  barómetro. 

As  deducções  psychrometricas  são  feitas  pelas  taboas  de  Ilaeg- 
hens.  calculadas  pela  formula  de  Augusto,  com  os  coellicientes  de 
Ri'gii;iuU. 

A  immidade  relativa  do  ar  é  expressa  era  fracções  do  estado  de 
saturação,  representado  por  100. 

Todos  os  thermometros,  destinados  á  determinação  da  tempe- 
ratura e  humidade  do  ar,  estão  collocados  ao  abrigo  do  sol,  da 
chuva  e  da  in-idiação  celeste  ou  diui  na,  em  espaço  onde  o  ar  cir- 
cula livremente: 

A  elevação  d'estes  thermometros  sobre 
o  terraço  é  de I  .."i  metros 

e  sobre  o  solo 10,0      » 

A  sua  altitude 103,0      » 

Thermometro  de  irradiação  solar.  —  Um  Ihermometid  de  má- 
xima, do  systema  de  Phillips,  de  reservatório  esplierico  preto, 
meltido  no  interior  de  um  tubo  de  vidro  hermeticami'nte  fechailo, 
e  exlianslo  de  ar,  está  situailo  ao  S.  do  observatório,  e  exposto 
aos  raios  directos  do  sol,  para  marcar  a  máxima  tem[teratura  da 
irradiação  solar  em  cada  dia. 

Thermometro  de  irradiação  nocturna.  —  l'in  liiennunielni  de 
minima,  do  syslema  dt;  Hutlieirmil,  de  es|)lieia  |iic(,i,  posta  no 
foco  de  um  espelho  paraboliru  iiiei.ilijco,  é  (liiÍL'idii  jiaia  d  /eiiitii, 
toda  a  noite,  do  terraço  do  oliservaturio.  Ksle  lliermitinelro  faz 
conhecera  irradiação  nocturna  ou  terrestre.  (Juando  as  noites  in- 
culcam chuva  não  se  expõe. 

Thermometros  das  temperaturas  exiremas  da  relva. — Um 
therinomelro  de  máxima  e  outro  de  minima,  deiliidos  na  relva, 
sempre  viçosa  sobre  o  terreno,  v.  em  ii.^rlrilo  conlaitu  com  ella, 
expostos  liMviiiiiiie  a  (|ii;ili|iier  irradiação,  marcam  as  tempera- 
turas da  relva,  maNJiiia  e  minima  de  cada  dia. 

Todos  os  thermometros  são  de  escala  centigrada,  e  estão  aferi- 
dos pelo  padrão  do  observatório  — Ihiiiriomelro  normal  oITere- 
cido  pela  commissão  de  Kew. 


Anemographo. — Registra  continuamente  a  direcção  e  a  veloci- 
dade do  vento.  O  catavento  é  o  motor  para  o  registro  dos  rumos 
dos  ventos:  e  uma  ventoinha  de  Robinson  determina  o  registro 
das  velocidades. 

Os  rumou  dos  ventos,  que  se  lêem  nos  mappas,  são  os  predomi- 
nantes ou  médios  dos  havidos  da  meia  noite  ou  do  meio  dia  até 
ás  2  horas,  das  2  até  ás  4,  das  4  até  ás  6,  etc.  Os  rumos  suben- 
tendem-sc  sempre  referidos  á  meridiana  verdadeira. 

As  velocidades  são  os  números  de  kilumetros  percorridos  até 
1,  2,  3  horas,  eíc,  depois  da  meia  noite  ou  do  meio  dia.  Quando 
nos  mappas,  na  linlia  coi'respondente  a  C  (calma),  estiver  algum 
kilometro,  esta  velocidade  deve  attribuir-se  ao  vento,  que  se  se- 
guiu á  calma. 

A  ventoinha  e  o  catavento  têem  uma  elevação  superior  á  de  to- 
dos os  edifícios  circumvizinhos. 

Elevação  media  do  catavento  e  ventoinha 

sobre  o  solo 24,4  metros 

Sua  altitude  media 108,4      » 

Udographo. — Registra  a  chuva,  c  as  horas,  em  (]ue  choveu. 
O  peso  da  agua  pluvial,  que  vae  caindo,  faz  pender  cada  vez  mais 
o  recipiente  interno  do  udographo;  e  este  movimento  proilnz  o 
do  tirante,  que  maneja  o  lápis  sobre  a  escala  traçada  no  papel  do 
registro. 

Elevação  do  recipiente  do  udographo 
sobre  o  solo 22,8  metros 

Sua  altitude 100,8      » 

Udometro  da  estação  inferior. — É  o  udometro  de  Rabinet, 
collocado  firmemente  no  solo. 

Sua  elevação  sobre  o  solo 1,6  metros 

A  dilferença  de  nivel  dos  <lois  instru- 
mentos    21,2      D 

A  rluiva  é  medida  n"esle  udomelio  com  a  aiijii^oximação  de 
0,1  de  millimelio. 

Vaporimetro.  — Um  vaso  cylindrico  de  metal,  pintado  de  bran- 
co, nivelado  e  lirmemenle  estabelecido,  contém,  ate  dois  terços 
de  sua  altura,  agua,  que  se  evapora,  exposta  livremente  ao  tempo. 
Parallelo  ao  vaso  eleva-se  um  tubo  de  vidro,  que  com  elle  com- 
nnmica  por  umn  estreita  abertura.  Todos  os  dias,  ao  meio  dia,  dei- 
ta-se  mais  a^Mia,  até  (|ne  a  supeiíicie  livre  do  liipiido  contido  no 
tubo  toque  em  nnia  |iiiiil:i  ile  nielal,  ipie  servc  de  Índex  ou  ponto 
d(!  refeirncia.  A  (iiianlidade,  ipn'  no  dia  innnedialo.  á  mesma  hora, 
o  nivel  do  lii|uidi)  tiver  descido,  expressa  em  millimelros,  repre- 
senta a  agua  evaporada  nas  ultimas  24  horas.  Acha-se  esse  nu- 
mero de  rniUimetros  deitando  com  um  vaso  gniduado,  e  cuja 
relação  de  capacidade  para  a  do  vapoiimetro  é  conhecida,  a  neces- 
sária (|uantidade  de  liquido,  |)aia  (pie  a  sua  superlicie  suba  até  to- 
car o  ponto  de  referencia  ou  de  |iailiila.  I",sla  medida  íaz-se  com 
a  approximação  de  0,0'i  de  niillimelro. 

O  vapoiimetro  está  situado  no  campo,  perlo  do  udometro  da 
estação  inferior,  e  ao  mesmo  nivel  dVlle,  exposto  á  livre  acção  do 
vento,  ao  orvalho  e  á  rhuva.  Si!  aconh-ceii  ler  chovido,  a  evapora- 


çfio  (leduz-sp  (la  agua  oxistonk'  no  vaporimetro,  c,  da  que  foi  dada 
[)i'l(i  udduietro  vizinho. 

Ozonometro. — Todos  os  dias  ás  9  horas  da  raariliã,  expõe-se 
ao  ai'  livre,  au  aliriso,  porém,  da  chuva  c  dos  raios  do  sol,  uma 
tira  (Ic  papel  amido-iodnrvtado.  Ás  9  horas  da  noite  remove-S(!  da 
exposição,  c  substitue-so  por  outra  igual,  que  na  manhã  seguinte 
se  tira,  e  se  suhslitue  da  mesma  fúrma  [lor  oulra.  De  rada  vez 
que  SC  tira  o  pa[)el,  que  esteve  exposto  12  horas,  immergc-se  im- 
medialamcnte  em  agua  disliliada.  A  còr,  que  toma,  designa-se  en- 
tão pelo  numero,  (lae  na  escala  ozonometrica  representa  a  côr 
mais  similharde. 

O  papel,  a  escala  e  o  chromoscopio — constituindo  o  ozo- 
nometro — são  os  descriptos  e  adoptados  pelo  doutor  Bérigny, 
com  a  differença  de  (jue  a  escala  vigesimal  ó  depois  reduzida  á  de- 
cimal. 

Electrographo.  —  É  o  apparelho  electro-statico  photo-registro 
do  professor  Tiionison,  de  (Jlascow:  registra  as  variações  e  o  si- 
gnal  da  elecIriridiKle  do  globo  (ar  e  solo). 

Serenidade  do  céu. — Ropresenta-se  por  10  o  céu  sem  nu- 
vens, e  o  totalmente  coberto  por  0:  este  aspecto  do  céu  deno- 
mina-se  céu  coberto,  aquelle  céu  sereno.  Os  algarismos  entre 

0  e  10  representam  os  estados  intermédios:  correspondendo 

1  a  jjr,  2  a  ,1,  3  a  f.,  etc,  do  céu  sem  nuvens. 


Estes  algarismos  designam  o  que  se  tem  convencionado  chamar 
graus  médios  de  serenidade  (estimativos). 

Claros.  — Quando  em  céu  coberto  (serenidade^O),  as  nuvens, 
por  alguns  inteivallos  de  tempo,  deixam  o  sol  descoberto,  ou  al- 
guma porção  azul  do  céu,  diremos:  nuvens  e  claros.  Quando  a 
serenidade  está  marcada  com  10,  e  se  menciona,  comtudo,  al- 
gmna  nuvem,  entende-se  que  é  em  mui  diminuta  quantidade,  mas 
que  convém  notar. 

Nuvens. — As  configurações  das  nuvens  são  indicadas  pela  no- 
menclatura de  Howard.  Os  seus  nomes  c  abreviaturas  são  os  se- 
guintes : 

PfilMARIAS 

(lirrus Ci. 

Cumulus c. 

Stralus St. 

Nimbus Ni. 

SECUNDARIAS 

Cirro-Cumulus Ci.-C. 

Cirro-Stralus Ci.-St. 

Cumulo-Stratns C.-St. 

Cumulo-Nimbus C.-Ni. 


ABREVIATURAS 

# 

ag- 

aguaceiro 

íur.           furacão 

oz. 

ozone,  ozonometro 

alg. 

algum,  alguma 

fus.           fmilando 

prox. 

próximo 

alg.  t. 

algum  tanto 

ge.             geada 

pt. 

poente 

.npp. 

appnrencias 

gra.            graniso 

q- 

quadrante 

ar. 

aragem 

gro.           grossas 

qq. 

([uadrantes 

ase. 

ascendente 

h.  s.           halo  solar 

qu. 

quente 

asp. 

aspecto 

h.  1.             u     lunar 

raj. 

rajadas 

1,.  t. 

bom  tempo 

li.  oi'(l.         '•     ordinário 

rep. 

repetidos 

i.ar. 

bafagem 

b.  cxt.         »     ejctraordinario 

rei. 

relâmpagos 

Jjast. 

bastante 

boi'.            horisonte 

rlie. 

rheometro 

bon. 

bonança,  bonançoso 

hu.             húmido 

ri. 

rijo 

br. 

brando 

int.            intenso 

sar. 

saraiva 

C. 

Calma 

inter.         intercallos 

sec. 

secco 

cac. 

cacimba 

irr.             irregular 

som. 

sombra,  sombrio 

car. 

carregado 

irj'ail.         irradiação 

st. 

stação 

ClT. 

cerração 

\.  zoJ.        luz  zodiacal 

»    iiif. 

»      inferior 

th. 

chuva 

icv.'°          levemente 

»     sup. 

'<      superior 

'<    mi. 

><     miúda 

bg.              ligeira 

t. 

tempo 

"      llliul. 

»     moderada 

lig."           ligeiramente 

teinp. 

temporal 

»    ra. 

>i    rala 

lirii.            limpo 

tens.  eiec 

■  tensão  eléctrica 

»    scg. 

»     seguida 

madr.         madrugada 

tb.  c. 

thermometro  centígrado 

eliiiv. 

clmviscos 

111.               manhã 

th.  á  som 

thermometro  à  sombra 

c. 

claros 

ni.  t.           mau  tempo 

"   exp. 

thermometro  exposto 

d. 

claro  (liMupo) 

in.  b.  t.      muito  bom  tempo 

told. 

toldado 

uo. 

coroa 

moJ.           moderado 

Ir. 

trovões 

""   n   f   i''o>'''i^i'l':  ^^ipi'>'wr  ou  inferior 

111.  li.         meio  dia 

truv. 

trovoada 

(IscI 

descendente 

III.  11.         meia  noite 

tr.  lon. 

trovões  ao  longe 

iliii. 

diurna 

11.               noite 

tur. 

turvo 

cl.x.  + 

electricidade  do  globo  + 

iiov.           nevoeiro 

ud. 

udomelro 

cnc. 

encoberto 

ne.             névoas 

V. 

vento 

Cllll. 

ennevoado 

noc.           nocturna 

vap. 

vaporoso 

CSC. 

escuro 

nt.              nascente 

»     cir. 

vapores  cirrosas 

e.sp.  par. 

espelho  parabólico 

nuli.          nublado 

var. 

variação 

«■\tr. 

extremamente 

nu.            nuvem 

vent. 

ventoso 

f. 

frio 

»    des.     nuvens  destacadas 

vioi. 

violento 

for. 

furte 

»    disp.         »       dispersas 

vir. 

viração 

fi-. 

fresco 

or.            orvalho 

z. 

zenith 

fra. 

fraco 

— 

— 

Anno  meteorológico. — Começa  no  1."  de  dezembro  e  finda 
em  30  de  novembro  do  anno  civil  immediato. 

Inverno  meteorológico:  dezembro,  janeiro  e  fevereiro. 

Primavera:  março,  abril  e  maio. 

Verão:  junho,  julho  e  agosto. 

Outono:  setembro,  outubro  e  novembro. 

MAGXETOMETROS  E  MAGNETOGRÂPHOS 

Para  as  observações  do  magnetismo  terrestre  tem  o  Observató- 
rio duas  classes  de  instrumentos :  uma  de  magnetometros,  desti- 
nados á  determinação  de  declinação,  inclinação  e  força  horisontal, 
absolutas;  outra  composta  de  photo-magnetographos,  que  servem 
para  o  registro  continuo  das  variações  destes  elementos. 

Magnetometro  de  declinação. — Odeclinometrofazpartedoma- 
gnetometro  uiiitilar.  A  baira  magnética  é  cylindrica  e  ôca:  suspen- 
de-se  por  um  feixe  de  dois  fios  de  seda  sem  torsão ;  tem  de  compri- 
mento 92  millimetros,  de  diâmetro  9,7,  e  de  peso  49,5  grammas. 

A"a  extremidade  S.  d'esta  barra  está  engastada  uma  lente  acliro- 
matica ;  e  na  extremidade  N.,  correspondendo  ao  foco  da  lente,  en- 
gasta um  disco  de  vidro,  em  que  está  aberta  uma  escala  com  60 
divisões  verticaes.  O  meio  da  escala,  ou  a  divisão  central,  está  no 
eixo  geométrico  da  barra. 

A  observação  faz-se  visando,  por  um  óculo  assente  na  base  do 
instrumento,  a  divisão  correspondente  ao  eixo  magnético  da  barra ; 
e  em  seguida,  depois  de  elevar  a  jjarra  sem  alterar  a  posição  do 
óculo,  visa-se  para  uma  mira,  que  está  collocada  na  distancia  de 
48  metros,  e  tem  16  divisões  distantes  d'entre  si  um  minuto,  cor- 
respondendo a  central  a  21 "  N  0.  verdadeiro. 

Magnetometro  de  inclinação. — É  o  iuclinometro  da  construc- 
ção  de  Barroiv.  Cada  uma  das  duas  agulhas  de  inclinação  é  de 
figura  rliomboidal,  tem  de  comprimento  9,4  centímetros,  e  pro- 
ximamente 6  millimetros  na  maior  largura. 

Diâmetro  do  circulo  vertical 13,2  centímetros 

Diâmetro  do  circulo  azimuthal 9,8        » 

Os  ilois  nonios  do  circulo  vertical  são  de  1  minuto. 

Obtem-se  a  inclinação  magnética,  tomando  a  media  de  32  lei- 
turas feitas  com  as  duas  agulhas,  antes  e  depois  da  inversão  dos 
poios,  nas  16  posições,  que  ellas  tomam  no  meridiano  magné- 
tico em  relação  aos  dois  zeros  do  circulo  vertical. 

Com  este  instrumento  se  pode  achar  também  a  força  total  pelo 
methodo  do  doutor  Loyd. 

Magnetometro  unifilar. — Os  dois  magnetes  são  cylindricos: 
o  desviantL'  (o  dellettor)  é  òco,  tem  92  millimetros  de  conipri- 
mento,  e  9,7  de  diâmetro:  é  idêntico  ao  do  declinometro.  Alem 
da  escala  horisontal,  tem  outra  vertical  crusando  a  primeira,  ipie 
serve  para  pôr  horisontal  o  seu  eixo  magnético  (|uando  se  fazem 
as  oscillações.  O  magnete  suspenso  (o  desviado)  é  de  compri- 
mento de  76  millimetros,  e  de  7,7  de  diâmetro,  e  tem  um  i)e- 
queno  espf.-lho  atiriexo.  Um  fei.xe  de  2  fios  de  seda  sem  torsão 
suspende  qualquer  d'estes  magnetes.  A  escala,  fixa  ao  óculo  de  ob- 
servar os  desvios  ias  dedexões),  tem  400  divisões,  igual  cada  uma 
a  l',Òll  de  arco.  O  instrumento  mo\i'-se  no  i)lnno  horisontal, 
sendo  o  prato  infei  inr  graduado,  e  com  dois  nonios  de  20",  o  qw 
permitte  approximar  até  10"  a  leitura  dosazimuths. 

A  observação  dos  desvios  faz-so  empregiindi»  as  distancias 
304,79  millimetros  c  396,23;  e  o  tempo  di:  uma  o.scillação  do 
magnete  desviante  deiluz-.s(!  de  12  series  de  100  oscillações.  O  me- 
thodo de  observar  6  o  denominado  —  methodo  de  Lnmont;  e  nas 
equações  empregadas,  assim  como  nas  diveisas  dcducções,  se- 
guem-se  os  melhodos  adojjlados  no  observatório  de  Ketv. 

Os  magnetometros  descriplos  estão  collocados  sobre  columnas 


de  pedra  inabaláveis,  em  uma  casa  de  madeira,  situada  no  campo 
adjacente  ao  observatório,  e  assas  afastada  de  edificios.  Na  con- 
strucção  d"esta  casa  não  se  admittiu  ferro. 

Magnetographos. — A  collecção  é  constituída  pelos  seguintes 
instrumentos : 

{."  Magnetographo  de  declinação; 
2."  Magnetographo  bifilar; 
3."  Magnetographo  balança. 

Estes  instrumentos  de  registro  photographico  estão  em  uma  casa 
de  abobada  no  pavimento  inferior  do  observatório,  construída  com 
todas  as  condições  necessárias  para  evitar  a  humidade  e  as  gran- 
des variações  de  temperatura . 

K"esta  casa  não  penetra  a  luz  do  dia,  e  na  sua  construcção  não 
se  admittiu  ferro. 

Os  magnetographos,  os  cylindros  registradores,  e  a  machina  de 
relógio,  que  dá  movimento  a  estes  cylindros,  estão  collocados  so- 
bre columnas  de  pedra.  Os  centros  das  columnas,  que  servem  de 
bases  ao  bifilar  e  ao  declinometro,  estão  na  direcção  E-0  magné- 
tica, e  os  centros  das  outras  columnas,  que  servem  de  ba^i^s  aos 
cylindros  e  ao  niagneíographo-balança,  estão  na  linha  N-S. 

Cada  um  dos  três  magnetographos  tem  um  pequeno  espelho 
fixo  á  barra  magnética,  e  que,  portanto,  se  move  com  ella:  outro 
espelho  das  mesmas  dimensões  está  fixo  no  centro  de  cada  pilar. 

A  disposição  dos  apparelhos  permitte,  que  os  dois  espelhos  do 
mesmo  instrumento  só  recebam  a  luz  de  gaz,  que  parte  de  um 
ponto  fixo,  sendo  por  elles  rellectida  para  os  cylindros  registrado- 
res, nos  quaes  cada  espelho  dá  um  jjonto  luminoso,  que  actua 
continuamente  sobre  o  papel  sensível.  Para  cada  instrumento  o 
espelho  da  barra  magnética  produz  pois  uma  linlia  cuiva  photo- 
graphada,  mais  ou  menos  sinuosa,  conforme  a  grandeza  das  varia- 
ções; e  o  espelho  fixo  dá  uma  linha  recta,  que  serve  de  linha  de 
referencia  para  a  medida  das  variações. 

nORARIO 

As  observações  meteorológicas  directas  são  feitas  todos  os  dias 
ás  8  e  9  horas  da  manhã,  ao  meio  dia,  3  da  tarde  e  9  da  noite. 

As  observações  das  8  horas  são  transmiltidas,  pelo  telegraplio, 
ao  observatório  de  Paris  ás  8  horas  e  1.')  minutos  da  manhã. 

Os  três  instrumentos  magnéticos  photo-rcgistros  são  observa- 
dos todos  os  dias,  directamente,  pelos  óculos,  de  que  estão  mu- 
nidos, ás  10  horas  da  manhã,  3  da  tarde  e  9  da  noite. 

Os  valores  absolutos  da  declinarão,  inclinação  e  componente 
horisontal,  magnéticas,  são  dcteiniinados  poi'  uma,  duas  ou  três 
observações  por  mez:  a  inclinação  observa-se  geralmente  nos 
dias,  5,  lij  e  23:  a  declinação  nos  dias  8  e  23:  e  a  componente 
horisontal  uma  vez,  pelo  menos,  em  cada  mez. 

A  confrontação  das  observações  directas  com  as  variações  horá- 
rias dadas  pelas  curvas  photogra|)hicas,  tanto  nos  instrinnentos 
magnéticos  como  nos  meteorológicos,  conduz  á  deducção  dos  ele- 
mentos correspondentes  a  rada  uma  das  24  horas. 

PDBLICAÇÕES 

A  publicação  dos  trabalhos  meteorológicos  é  ineiis.il. 

A  publicação  dos  elementos  magnéticos  absolutos  faz-se  depois 
de  cada  trimestre. 

A  das  variações  findo  n  anno,  por  depender  a  sua  conclusão 
de  dados,  que  só  se  obtéem  pelo  decurso  d'este  período  de  U'mpo. 

Com  os  mappas  das  observações  [luhlicam-se  descripções  de 
instnmientdS,  noticias  meteiirulogicas,  etc. 

Observatório  d(»  Infante  D.  Luiz— 27  de  fevereiro  de  186.3. 


